33 ا ار لا اہ سپا 





الحف السادس التبتدائی 
الفحمل الدرا سی الأول 


€ منحق المبإجحة «الاحتحاقت المجححة والاجانات 


حك صوب ب إت31111نات!211نا 


فى 


حسام | ت 

ود دن وم 

1 00 1 
7 2# ادف ا ۶ 


سف :2 2 : = 
1 - 


چ ے 


م 
iE‏ 5 





| درس الوحدة: الكتلة والوزن 


| فی نهاية الدرس ینبغی أن يكون التلميذ قادرا على أن: 
أ © يُحدّد مفھوم الكتلة. © يُحدّد مفهوم الوزن. 


| © يُميّز بين وحدات قياس الكتلة والوزن. © يُفرّق بين أدوات قياس الكتلة والوزن. 


' © يُقارن بين الكتلة والوزن. © َخٰل مسائل على الكتلة والوزن. 
مفاهيم الدرس: 
© الكتلة. 9 الوزن, 


ara”‏ اعت دنہ 


7ن ھ آاسے۔ ےہ سو وی ضیۓ :ا 


1 العلوم ‏ للصف السادس الابتدائض ء الفصل الدراسى الأول 


i بی‎ 





















اس م 


ھی ےہ ہیں 








5 تی 
12 
: 1 
3 7 ا 
7 اس 5 
اہ 
201 
27 
این 
ا 





کے سے یں ر یوی 


ی | وروي 
وك س ج 










کے ججے جتت 859 تا كك كك كك ga‏ 


چ 





: فى حياتنا اليومية كثيرًا ما نعبّر عن الكطة بالوزن عند البيع والشراء. لکن الخلط ں٠‏ 
١‏ طريقة قیاس كمية الأشياء بُعتبر من الأخطاء الشايعة. 





+ وفى هذا الدرس سنحدّد الفرق بين الكظة والوزن. وادوا۔ 8 ١‏ 
۱ اوس والوزن: وأدوات ووحدات القیاس, والعوامل التى يتوقف عليها كل منهد. 


8 
آ 1 
7 مت تت ۴ 
ا 6 الوم لصیف السساسیں انی اتی ۔ الفسال ل4 رسی الأول 










سا 


: مکنا 9 نت شف مفهو م (الكتلة) من شلال aa‏ الأشكال الثالية؛ 
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ان او عاص کا زا E‏ 
. - مما يعتى أن الكثلة تتو تتوةة قف على كمّية المادة التى یحتوبھا الجسم' ؛ أى كلما زادت كمّية المادة زادت کتلتھاء: 


9 أن كتلة الكرة فاو مع كتلة الكشّاف الكهربائى. 
٠‏ - مما يعنى أنهما يحتويان على كَمّيتين متساويتين من المادة رغم اختلاف المادة المكوّنة لهما. . 
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٠‏ الكتلة توقف على ية لعادة اتی يحتويها الجسم أى كلما زادت كئية لمادة زات ککٹھا۔ 
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۱ يُساوى كتلة لتر من الماء الُقطر,‎ ٠ ۱ | »ُساوى تقريا تة شبك الورق المميني.‎ ١ 
الوّحدة المُئاسبة لقياس الكتل الصغيرة. : : « الوّحدة المناسبة لقياس الكثل الكبيرة.‎ » : 
مثل: (الذهب - الفضة). ۰ مثل: (الحْضراوات - الفاكهة).‎ ٠ 


ہ الوؤحدة المناسة لقیاس FF‏ 
الكبيرة جا ل کت 
مثل: (السيارات). 


کو رے جو صو ست د عدجا سض وحسدوفیسع مجع ےد و يس ہے رو بود يو كد 
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رر لانم ل متاو نه رر كو 


- كتلة خاتم ذهب تشاوى ۲,٤‏ جرام. 


- أى أن مقدار مأ يحنوده الحَاتّم من مادة الذهب يُساوى رھ جرام. 
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: عاك الغا عد نزام مز شاچ بے 
بصم ع ب رید کائرا سب نو زيل بغر سوعة اکا بے نشي وي لو ار یا ل مسلاا موه الوه وہ ہے ہا سے ای دسر عن ور دی ین پا سو شاو را 5 سح بيعو کہ 
سس یھ وا يكبي 
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٥ے‏ العيزان تو الكفتين _ الميزان تو الكفتين _ الميزان ذو الكِفّة الواحدة. ال 
ا سسجت ۸۹ مس0 ' يمشن 0 (لزقمی) 





لمران المعتاد فی قياض كدلة ة الخضراوات والفاكهة؛ بينما يُستخدم الميزان انتا فی 
قداس كتلة المشغو لات الذهبدةء ولا دنحدث العکس. 
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- اکتب المصطلح العلمی: 
© وحدة قياس الگتلة وِتّکاغئ كتلة لتر من الماء المُقطر. یور 
© وحدة قباس الکتلة وتكاقي: كتفة مكنيك الورق المعدتی: CARES E‏ 


۰ ب - قى صباح بوم الاثتين ذهيت جنى مع أمها لشراء بعض الخضراوات والفاكهة, ثم ذهبت معها لشراء سلسلة لھا | .٠‏ 
:- بمناسية عيد ميلادهاء قلاحظت جنى اختلاف شكل الميزان ¿ المستخدم فى قياس كتلة المُشتريات فى الحالتين. | 
- وضح سيب اختلاف شكل الميزان قى الحالتینء مع ذكر نوعيهما. 
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٭ لکی ُعرف طريقة قياس كتلة الجسم ہر النشاط الثالی؛ 















فو ره و وزو وار عد یھو دفو مر یرہ ونان وب ار وس رع ی پا ند یسا ا مق زار انا و موو يمر ا ع عو ے 


و لی ہد سے ہت 000 


نیت ميزان ذو كفتين - أثقال معلومة الكتلة - الجسم المراد قياس کتلثه (المَوز). 





0 تأك من نظافة كفتى الميزان من | 
: الداخل والخارج. 

0 ضع الميزان أفقيّا على 
ٍ 4 ثابت؛ ٠‏ حتى قاق 
: لام اهتزازات. 
: كتلته كت فى اا 

كفتى الميزان 6 
6 ضع أثقالا معلومة الكتلة 


اج مہہ یر اجار ایا ہے ای ہر ئک ےر ہے بات ور نچ شیج 
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سو وت کک ارہ ٠‏ حرامًا. 
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ےا دو کیو اہی ےق صا رون جع خی و س سن سے 


ج وو سے سے اج ہے 





ث علاقة الكتلة بالمكان الموجود عليه الجسم؛ 





٠‏ إذا تم قياس كتلة جسم ما على سطح الأرض؛ وافترضنا أنه تم قياس كتلة نفس الجسم مرة 
أخرى على سطح القمرہ ستجد أن كتلة الجسم ثابتة لا تثفيّر. 


ا كثلة الجسم على سطع ار = اكجم )ر : |[ كتلة نفس الجسم على سطم القمر × اکجم ) 
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0 بب بات لا يتغثر بير المكان 
© لا تد تتغير بتغدّر حالة المادة (صلبة - سائلة - غازية). 


09 تنوف مان كئية المادة التى يحتويها الجسم. 
گے جسم على سطح الأرض تساوى كتلته على سطح القمر. , ھی اہ وع 


کان الكتلة مقدارٌ ثابت لا يتغيّر بٹغیٔر المكان. 








كوج غلاقة تربط بين كتلة الجسم وحركته؛ حدث إنه كلما زادت كتلة وپ 
. الجسم احتاج إلى قوة أكبر؛ لتحريكه أو إيقافه. وہ 
. قمثلًا: كتلة القطار أكبر من كتلة السيّارة؛ لذلك يلزم لإيقاف القطار قوذ 8 





أكبر من القوة اللازمة لإيقاف السيارة. 
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الوحدة الاولی؛ (القوی والحركة) 





ا نے ہے ےار ہس ہے سرد بت 





٭ الأجسام الساكئة ل تتحرّك ما لم 


دع أو ُسحب؛ لذلك فإن الأجسام الثى سقط نحو الأرض لا بد من قو ن ٠.‏ 
اتجاه الأرض, جار : 


وسم هذه القوة (الوزن), و 
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الملاحظة: 


تهبط مرة أخرى إلى الأرض. | تشعر بوزن الحجر عند رفعه. | يبدو كأنه يسبح فى الهواء. 
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- تۇر الأررض غلبى الأجسام الموجتودة غليها بقوة جذٔب تكون باتجاه مركز الأرض يُطلق ‏ 1 
ی دہ القوة: الوزن ٍ 
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اه وعم عورة 
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یھت بل سد وج ےو وس فرب وف ویو رو يس وو و نہیں ےرسیت 


مو از ای کی ہس سے ا ت انض ةج دم و لی عدي في فقو وا و د سوس بحو سيج ب ےس جيه م 


ا ٠‏ الوزن فی افر ْ اون ُساوى صفرا؛ حیث لا وخ جازبیة ة فی لفراغ الگونی.. 
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را و س م تسم ووه سوبع | سی کوت اص یسا اکر ی 


: قن ديقي يتؤي أ AS‏ ليذب 1 يما يذ لايق ا يا يق ؤؤذ ند اب فية القع اه يها n cha‏ کا فيه رو ےو 
تو ا ہے 74 عجن يال اما با را ڈیا جار ة بيذي يد عرد ي يوي 1و وا .پا يغبا با و فسأ يذه إبأزي ةك يك ؤبة يوس رغ ایا را یکچ يد پا بذ رت یکاہ اک و رواایک وڈ وا وب عاو وعلط اب يوي بذ ينه يوقي ta‏ جا لوي بابك 1 : 7 7 ارت 
ی 0 
2 0 : 
الوزن؛ ويسا يبا وزژ كتلته ٠٠١‏ جرام. . 
e 5‏ 9 9 و 1 OT RO‏ تو وٹ رتا 

×- “بيبا لا چا ےو رڈ سیت يخ قود يديو شيو وا لیا ط زا EA‏ ف ×× رد رظ ينايك ود جوا نا يجا مایا هبد يذ بل نه :۰۰ہ a‏ میں ند A‏ تر دو دہ سد الفا لمت 


TY‏ يذب نيز پا 


٠‏ قوة الجاذبية الأرضية التی تؤثر على تفاحة صغيرة كتلتها ٠٠١(‏ جرام) تقدر ب ١(‏ نیوتن) 
علمًا بأن مقدار الجاذبية الأرضية = ٠١‏ متر/ ثانية '. 


رفيا ےپ نے ١‏ كس ٠٠‏ ا سیو ی جھے لے ١‏ کے برجي ا ! قد ود ے إو ےج ee‏ د ہے ےو إن یقت و ھے وي یت نے 


ےر د و جي م ہار رجش ا ےس شش ہیں 
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Sac‏ كذ كنا يها أي وكا كا فد يك کڈ ود هه يكذ كد كه ہہ هد زد كذ كا د 






- وزن طفل على سطح الأرض يساوى | ٠‏ السيرإسحاق نيوتن عالم إنجليزى من أبرز العلماه 
٠‏ نيوتن. | الساهمين فى الفيزياه والریاضیات ومن أشهر 

2 : أ إنجازاته أنه وضع قوانين الحركة وقوانين الجاذبیة 
- أى ان قوة جذب الأرض للطفل ھی : وسشميت وحدة قیاس الوزن باسمه. ۱ 


3ء حل 
پا ا 1 75 
تي ۳ 
١) 1‏ اوه م مهو دوا متو ہے سس سس شش کٹ ته هة تةق مدا ةة فة شس دش و ق قت هة قاد a.‏ سب 


© أداة قياس الوزن: 





٠.‏ يقاس الوزن باستخدام «الميزان الزنيذكى». 
ظ و م 
تركيب الميزان الزنبرکی 


اا سد ا وة بدا رو یی انا ا ووو رد رد بد وو ف تقوب و ہے بي 


١0‏ العلوم - تلشف السادس الاجتداني - الفصل الدراسی الأول 





حة ضوب ب إت0211]1ت111ننا 


حة صوب ب 8111161نا)د8111ئ 






کا کس 0-1 
چا 


ات کچ 
ا اک 


1 ہے الس اليو لت و حور ریا یں 
کے ا کر ا ا 


2 


ےجو س[چجھووپھوجوجسہہجیک 












وج ياج REE‏ ا E‏ اجون لامب دا E E‏ حل ہر الج : 


0 أمسك ایم زان الزنٹرگسی فن ظ 
| الحلقسسة العلوية, 
Seg‏ 
فى الخُطساف السفلى للمیسزان, وإذا ' 

لم تستطع تعليق الجسم فى ظ 
٠‏ الخطاف اربطه بخيطه ثم علق | 
٠‏ الشيبط فى الخطتاف ظ 
1 ْ 


0 اترك الجسم ينزل ببيطء, 


افش دلي پال 
۱ او وا 


: 
: 


“8 وى وهو فوس مهدو همه وو ممم قز شمو 139 ل فش كمع وو وھ جن عدو اا بيت ا ا RE‏ جا لاسا ا روس وا کب لم الت الك عاتب هيا A‏ دلج کے اک لا 


لان وزن الس ور یو مقدار التمدّد پل فی ں السلك ك ایی ت تحت e‏ الجاذبية م 


00000 ۶۵01۴ 1ق جوم ا ا ل ا ن سوسوم ی ق RR‏ ہے - - 
٤‏ 
9 سھگ سے سے و am a‏ عع شع ۔ عع قش يج و می مد ل مور مد بد اد دس سے ١ 1 eer‏ لد اس سی شق سک و و رر سر ع چو اھ 3 5 دہ مد اد سد سد 
اد ا پا کک سو m=‏ 1 03 
لی 0 
5 3 8 36 و 


العلوم - للصف السادس الا ہتدانی - الفصل الدراسي الأول ۲ 





وين 

- 

كم 
خنطا 


ديس الوددة؛ الكقلة واوو ا ل اا للا اق کاو نی سہیےممیسے ہت ہے۔ہہ.۔..-: 





[) المواهل التى يتوقف عليها الوزن: 
٠‏ يتأثر وزن الجسم بثلاثة عوامل. هى 





ه لاکتشاف تأثير کظة جسم على وزنه تجری النشاط التالى: 






0 عدّن كتلة الجسم الأول (الكرة) باستخدام میزان ذى کفتین۔ | 
E 5 5 = = ٠ :‏ 
(5) عيّن وزن الجسم الأول (الكرة) باستخدام الميزان الزنیڑکی: . 


٠‏ نيوتن 


ميزان زنيركى © 


ْ کے‎ | ٣ | ١ كتلة الجسم بالکیلوجراو‎ ١ 


؟) کژر الخطوتين ن السابقتين مع الأجسام الأخرى. 


س ا e r‏ ع و ہو ےک کے و لم ل ا الا ی کے 


)٤(‏ دفن النتائج التى تحصل عليها فى جدول. 


و- ونت چچچ وی 








2 
3 
2 سج سي ا موس عسي عع تس ٹس 2ت 92 يح کہہے ہے ویش 
: الجسم بائنیوتن ار می ہی ر ف 
٣ ۲‏ 
ون : ا : 
r" 5‏ نے j RAE E‏ > تح ہے اع = سر 00 ات سس طا ةن صحف سه هد 
و 
ا کا باو هو ود بجت فو رھ چت م د mk‏ ہو و ہاگرد ےسا سی gma ma tı‏ حر a‏ بد .یج mê‏ ص raê r ê‏ وا وو رپ û a‏ ور E û‏ ار A EA‏ وو سني يام a a‏ را دی ا را و کے صو و سسا و م ق ا ١‏ کے ت قز داه e‏ 
ویک وس جج نی وا TE‏ یو سس يلا أ كن بوك کا OEY‏ ا و 
۹ 2 ۶# کک و ٠‏ ۱ 1 رک چ8 - 1 7 7 مع ئن ke‏ : ای : 5 کرو ا ےج 
وحم ١‏ فی ای سای ور ا و یا ای ا ا باس لیے یما ج دن جا lg‏ یا دا 
+ ل A‏ یرہ اپ ۷ 7 8 5 1 ٦5‏ و جس و 2 ا / 2 اہ ١‏ 
6 ي غ E‏ ھ کیٹ کس A"‏ 
یپ = 





ا ER r‏ 
1 ا , یو 
٠‏ + يذيد وذن الجسم بزيادة کلت ونا للعلاقة لوزن پائیئن - الكنة باكيم ۸٥×‏ لے 


3 3 
3 
3 
: 





١4 :‏ الهلوم - للم السرادس الا تدتتی + القعمل الدراسی الأول 





حة ضوبي ب إت2111نت111ننا 


نويه كن E a‏ تسد رسب و 
5 ات ° e‏ 
سے 


57 r 


لوده لوي انقوس وادرکڈ) کت 


ا ت و ےا ت ابت“ 
وك رمس زوس ےم جح اف ا کک ددرت مس اہی 0 لولس رم یا ف عكر سم ےآ لدع کا کرس ےد ہہ ٠‏ 


5 کنا 71 


الأانیة؛ 
وو ےک وی 


گند 
وان و سس هه 


ہے Ka‏ 
ہے ے ے کے TD‏ ہو سا کک کک کا کیا نے نے "ا 





و له هد وک كد يك كه ع اها یس ا ے 2 هك 


4 پ N‏ 
وين زیاسیوین) < قد (بالکیلوجراع ل 


ےےے >> بوه 
ےہ ہچ 5 گا 
ھا مو ہو ےہ یق و چ و ہنا وھ كذ کہ بس - ا سا وی ا بل نے ہے و ہے کا سک اما 


١ 2‏ عي ا ٠‏ 
لہ ل الوزن على سطح اليس + الكتلة (بالگا٭ هٍ 





. كلت تساوی ۴ كيلوجرام 


- الوزن على سطح الأيض عق کج جرام) * 7١‏ 


۰-٠ × -‏ نيودق 





ايه ٠‏ 3 ھی 
٦ ۲‏ اڑا لحد أن گتلڈ جرام 


۱ ۹۰ 


لا ١‏ 
3 
1 
ع 
i‏ 
ل 
0 
1 
0 
1 
31 
1 





اقكطة (بجداما _ __ ____ _- د ۹ کجم 2 
: - الكقلة (یالگیلوجرام ا 7 ہے سمخ ۷ 8 
: 4 : ا × ۱۰ = 5-٠١ × ۰٩۹‏ نیوٹن ١‏ 
: - الوزن على سطح الأوض = الكذه (یاٹکیلوجرام] : 
سنا ۰ نو تن احشي كتلته بالكيلوجرا ظ 
1 إذا علمت أن وژن جسم على سطح الأرض یساوی °۰ نیوتن آاحسپ تت نت 1 
: 00 : 
4 لوزن على سطح الأرخى ےچ ١‏ 
١‏ -الكتلة (باتكيلوجام) ر سوہ و می ظ 
5 اعماج ت ت ت کاو کہ ع ع ہا رہ یں E a a‏ سيب الس ل با تت 19 ae‏ س 





@ إلا كانت كطة شخص ما ٠‏ * كيلوجرامًاء احشپ وزن نفس الشخص على سطح الأرض بالنیوتن۔ 





رك >- ہہ ص ہپ ز وصور وب-سکیس موس ور سح - جس عو عدم 
۴ وو 11 4 ۴ 


وین الشخص على سطع ليقي < 8 = سک سے ٭سسے قوئ ٠‏ 





1 
تر 
تخ دا وھ پت د ودخ جس درف ول وي mE‏ کے اسه ميس ف سرد a PF‏ یسے الال و ا 
۱ 
۱ . یی سح لے : 
٦‏ 
- سس“ ی جت ا ب :سے سے .ساوت محم 

ك 0 ا2د 
سد سے الل سوھےے ہمےسو وک کے وا کچ ی ےہ ہے ۲ 
ا 

سے لاس ا لد د ینو ہو ہو چو 

aus‏ + کہ ہے وه 
بت کیا بن خی چا ایدم كر ود نویس '۔ ج ب يقبا ے سے مسہے یں للا ا کو سؤبوظ- ہے ےھچ کے ہے ےی سے ہس وا ا تسمل سے ہس یہ 
3 سد > ارہ جج 7 سیل ہے دہ وستھے تی و ظ رھ masa Ta‏ ہے ہے ہچ مشا و راچ۔٠‏ ہے ہے ےجو و قد اما - 
mq‏ 0 اس قسج چ تیا نيس د 8 .- 5 51 چو س kk‏ 

یج پیا ہے .بجي عو نے تق کسر الام قي ف دن قق د i mF‏ ّ 








حة ضوب ب uadITIŠCdÎTIIEI‏ 


0 درس الو گ!ڈٹا! الکتلا والوإن 0 سا : یق رسس وم يعمد 7 ہو وب جب سی مج ود ع پس سو ف ننجي طبع ا زد ماه کک تیو سی سوینوومجمچوچ سسجت 





باوص لع ع ہیی رعو ص يديم 7 وس | وس بئات هه مجه 


ا 


. 2 7 سے کم 
و .۴ ف كد 1 ْ۰ 8 ۳ 8 - ۰ 
3 '/ لک - . 5 : a‏ ب" ہے و عق تع 4 و اراح ا سی 
سار ا ا جا ہا 0ے اط اضوع الح كر د لی ار قد a E E‏ یی .۴ a EF‏ اي 0 بے ريه الو كع 2 : 5 E‏ 
کا وی /1 بد 5 1 7 ۴ رظ 5 7 3 3 فا E‏ 
اح اہ 5 5 سا 2 ےہ بس ہج ا بے 1 : ہو کر او اپ ہام سے کے E‏ رکوہ مارآ یہ ا را کہ ×۶ Ek‏ 
E e‏ 8 ا لک 1 ا یں 2 =1 و ¬ کی ای یت ا کل قاط رس 1 Fk‏ 2 ا ا 4 ۳, 1 یا 1او E LE‏ بس 4 
a F‏ اس نے سا و زا تر رکا و aj‏ کی جس با وا ال د ات E‏ ا ا 1 ا ود سا مزا ھی ا ويل سل قد این کات سےا : 1 
1 کا او 2 Ej‏ ےق و کو ضف 1 اب کی اسم ابق الود یں ا و جس ھا 4 
ےھ 1 عل نفد 0211 وت یں جد شےڈا ہہیا اد جیپ یا رہ a‏ اس کا ع حي" 0 واج وب "ناه ا ا بی 2-5 تج دا 15ر EE‏ کی لا 


پت ۳ ت 
1 3 1 


ê‏ عام یں یو یہ سر ا 






ديقو مع جر Flr ar‏ 
: یر ہج یں یڈ جا سا 
حو ا 
اد 






میں 


اتلرض, ' القمر 


با ا ا 








کر رر برعو قا 07 - - ووو-رردے م سد سیت دحيم يعد جيجه يناج عد میقم سم ار دی میسن وای تو مود ادس دس دا و ا 
hanî‏ 
ا و 5ے 


0 وزن زن الجسم يختلف بالختلاف الكوكب أو (القمر) الموجود عليه ال 
لاحظ 0 كلما زادت كتلة الكوكب زادت حاذبيته؛ وزاد وزن الأجسام عليه. 
۳ وزن الجسم على سطح القمر يساوى سدس وزنه على سطح الأرض. 


فیا سپ لا 
کی لی جا لا سا 


۴ تر ا ےا 
عا ری 


للخم 2 
ری ا 
لپ 


کا یں 


حا 
ê‏ 
ا 


0 
12 بک اس 
ای 


1 
ے8۹ 





ا 


RES 
ا مو بے‎ 


يومد ا 
۴۴ 
و 
سا 


اس ےو الى عور دم 


کو جا 


وزن الجسم على سطح الأرض أكبر من وزنه على سطح القمر. . ASS‏ 
لان کتلة كوكب الأرض أكبر من كتلة القمر؛ وبالتالى تكون جاذبية 2 ا فق أقدية a‏ 





٠‏ يُمكن حساب وزن الجسم على سطح الأرض وو وؤژن الجسم لن 
ا وزن الجسم على سطح القمر. 
٠‏ وزن الجسم على سطح القمر = 2 × وزن الجسم على يشطح ارخ 


1 ا 

0 37 

5 
نکر 

للاحظا سلح القمر ٠‏ طبقا للقلافات الأتبة: 

کیا نر 

نا 

5 

؟ ہم پر ےت مهو دن بسي 1١‏ بيذ دعوسچوا مده i ıı‏ و مله مسقم طوس هط ii‏ عل Hr‏ قۓے ھے رو و و جو ا يواه هم وى PaaS‏ را لمعه و هم r‏ و EEE e BIS‏ تا سد وأو Rd ETF‏ لع ےا ik LT‏ وا ark‏ خر في لیف هر roy‏ الم وا نآ نود سے am‏ ماع ور وت ہق ےر سط وہ ما سی hb mum e‏ د راید اط bei abad‏ وأو ١‏ ہو وبصت جسم E FL‏ موی رجہ یاہے۔ کے یی ê RY‏ اا 


۴ 


مایا 


١‏ اللوم - (نصف السادس الابتدازي + الفصل الدراسی الأول 





حة ضوْ بب ب إت111ت0ت111ننا 


از ۷ا ساد نات د “نت وچا لی با وہر کے اہی ھر لہ اهو سے ہو "اديس | چیو ریا ییک ال بآ دي کے طلا اک اکاک ی 


الوحدة الأولص؛ (القوی والدركة) ... سس a OT CEERI‏ سلس سات ص ساي رز رر : 1 








(1) إذا كان وزن جسم على سطح الأرض ٠١‏ نبوٹن؛ احسب وزنه على سطح القمر, 


ون الجسم غلی سطخ القمر * 


ورن الجسم على سطع اض پا 3 تن 
رو موقو چ وو يات سپ سي جسم 28 نتسد کا ؛ يدبو 
| 1 


o‏ بهد جد GS‏ أو بي هذ حي SSS GS‏ 5 پوس سے ےد 


() جسم وزئە على سطح القمر ۴۰ ئیوٹن, احسّب وزنه على سطح الأرض. 
ورن الجسم على سطح القمر × 1 = ٠١‏ × 5 > ۱۸۰ نيوتن 





4 كج يي عي بس ون کو ےہ بيد وک ها د 


0 جسم كتلته على سطح الأرض ۳٦‏ كيلوجرامًاء احسّب: 
٭ وزنه على سطح الأرض. ٠‏ وزنه على سطح القمر. ٠‏ كتلته على سطح القمر. 
الوزن على سطح الأرض = الكتلة (كجم) × ٣٦۰ = ٠١ × ۳٦-٠١‏ نيوتن 


الوزن على سطع الأرض 2 ٣٣‏ 
= س = ٦٦‏ نیوتن 
٦‏ 





الوزن على سطح القمر - 
1 


الكتلة على سطح القمر = الكتلة على سطح الأرض = ۳٦٣‏ كجم 

0 جسم وزنه على سطح القمر ٠٤‏ نيوتن» احسب: 

٠‏ وزنه على سطح الأرض. ٭ كتلته على سطح الأرض. 

الوزن على سطح الأرض - الوزن على سطح القمر × 1= =١ × ٤١‏ .عم نيوتن 


الوزن على سطح الأرذ ٤‏ 
الكتلة على سطح الأرض = 2 2 ع سے کے اكجة 


تھا ا o a a‏ اع ہے جن 


اع 1 جع حجن ارو می ANE‏ جا TE a‏ ارت شی شش رس ول ہک شس 1 أ( 





1 
1 
١‏ 
ل 
1 
1 
ل 
1 
۲ 
۲ 
' 
1 
۱ 
1 
۱ 
1 
' 





[ جسم وزنه على سطح الأرض ۱۲۰ نيوتن؛ احسّب: 
1 وزنه على سطح القمر = ٠۰‏ 
كتلته على سطح الأرض - ... 





العلوم > للصف الساذس الابتدائی ٠‏ الفسل الدراسى الأول ١‏ 


سر ہے شش سے 
a‏ 


حة ضوب ب إت0311]1ت111هنا 


3 
00 
LE 


یہ 
سے 3 1 


میں 








3 کت 


درس الوحدة: الكتلة والوزن وت ل يس لعي ا سس ا سيم 


تعر 


ا 
اہ ان 
AE‏ 


اف اور کنا 


1: 





دا قور 5 
ول اا ا 2-7 
و کی وو 










a عم‎ 


ر 
ئا 


Th 

ا حر تا "ا 

لا ع ا دلاو او ا ا 35 ۱ Kaa‏ و OF CHE‏ ا 
27 ا ا یں it‏ 


چپ 
0 


سايم 


ه البُعد والشرب من مركز الكوكب يُغيّر مسن قوة الجاذبية؛ 


ممایؤٹر على وزنا لجسم حيث إنه: 
١‏ - بالثعد عن مركز الكوكب (تتناقسص) قوة جاذبية 


سز 
3 


1 


نجه 


را 
E‏ 


3 
الكوكب؛ وبالتالى (يقل) وزن الجسم على الكوكسب. 


3 
r 


٢۔بالشرب‏ من مركزالكوكب (تسزداد) قوة جاذبية الكوكب؛ 
وبالتالى (يزيد) وزن الجسم على الكوكب. 


7 یا 


a Ty TET 


a 








1 ا 
١‏ إذا كان وزن شخص ف مُنطاد ٠٠١‏ نیوتن: فإن وزنه على سطح الأرض يكون ١‏ 


تا 
آ۱ 


. 0 
7 ۱ 7 
طے ا 
0 ب : 
1 1 : 
0 
1 
إلا 
سے 
سے 
LT ET‏ 


4 ا آ2 رتا اہی 22 i‏ 3 می د 7د 5-0 ایی با 1 1 ات اک 1 یں 

1 الو یں 1 اٹ الو ا كد ا ای ا 

: الأرض.. 15 چو 57 رای و 0 و E‏ پا ا اج وت ید رش ا یی 
u‏ 1 کید ا 22 م ا ار ا اس ا ار 





CT LLL LILLIE‏ ا اب ILL‏ :ا نا ا :ا بل نا :ا ا ا ا ا نک :ا با ا نوق وول م نا ا ا LL‏ اا ااا 





| كان روّاد الفضاء الأمريكيون يواجهون صُعوبة فی الكتابة أثناء رحلاتهم 
| الفضائية؛ نظرًا لأن الجاذبية تكون بنسبة ضئيلة جذا؛ مما یمنع نیل اله 
| إلى رأس القلم؛ وللتغلّب على هذه المشكلة صمّم صانع الأقلام الأمريكى (بول 
| فيشر) لگا نکی فى القضاف شی (فام الفضاء): 


سق أ را با عو زا اب لب تلفق با بل رو اھ نا نا للا وھ لا لقن ILLICIT‏ 6444 :0 شه يق ا٭ ط× ودوند و LLL‏ قب لق 3-4 نا قد با طط 





017 و و و و و رو رش ۶رر رر رررینی 


ہی IL LLL‏ 84 838 08 لا گاب با ا ة 988 با ا نک ل را ل۱ 881398881888 ه88 مف 89 838 ITLL CCI‏ ۷× هوم 0 0 35وہ افج وم 





1 العلوم ‏ لاعفا السادس الاہتدانی ۔ القصل الدراسی الأول 


حة ضؤب ب إت02311]1ت111ننا 


ہویووا ۽ سس ہے oir‏ الب تو لوو ع جو رورسو .: 


0 
Fe‏ سے ھا يون 1 
FF Pp 8‏ 
. - 
۳ و 


RD A 75 ا‎ : 


کپ عا سدم و جاو 
اتیک دنو ہر ھک e e‏ : 


O gh ا‎ 


۴ 


ری وي E LE RS‏ ميس الا 
9 ۴ ہےر وی ٭ رق ۷۹ 8 . 


00 






























و ا 
ا ا 
ھا : 
38 
کل 
: 1 1 
_! 1 3 
ا 
NEF‏ ۱ ےن لاك و ایا میں 8 | 
: : خر ا 2 ار ا ا | 5 ا۳ کس 1 
ج ت س سي ص ست ١‏ 
. 2 2 5 0-3 1 5 سے 2 ۶9 ۰ 5 
المیران المعتاد ذو الكفتين - الميزان الميزان الزتبركى 5 
سسس 5 1 7 1 کے 3 : ا 
٠ :‏ 2 اليه ت 3 ۱ ٤‏ 1 33 









ey اسع‎ 


: - برای شس و تج 





رس-سٹییسے-۔ 222555532325 سر نے ہے ہے۔ے حو ےو ۔۔ 
۹ ب : 1 - سذ 5 ب 7 
کی ود کی اش ہی80 


و بای 











گب 











ا 3 7 
اا0 با ںا نے : 
ا تو | 2 0 
: جو 3 1 جح 1 
اہ 3 م 0 ۲1 Erê‏ 
١‏ ' ثم = لے ؟ : ١‏ 5-4 جو 
3 ۳ ۴ چ ا 
ر + ۱ کم جس رہاط 
چ سے سے چ وای ہے مرکو بوخ ےا ے ہے ہے کپ یب نيه e‏ 
اا تد ی می تھ اس سس سے فلا سح 2 
ےس له عو 0 1 


تسبي به وا ,رمي ع ےی 5 
1 لاا ا س یک ی 









پر کک ت0 9 5 َو اس اط پت جا 5 8 ا - 
جس ا ای و ا دی ا و يتقير من مگان لاحر # 






مان و ا ا 
ا e‏ ا ا با عا نپوا 
EEE E‏ کے 


ات 7 
لہ کا ماع يا کی قد 





010110 | ا 






على درس الوحدة | 3 


400 
و ا #اترق م و و و ل الوم قاع او و ماوع رايع ول جوع وفع وام الو رگ کر نیرز یٹ reine piaiiid‏ 1001 ۱ 





رر عاق وم بار ميكل رر یت 


ْ 0 0 أكمل العبارات التالية: 

REY ,, قاس الكتلة يوحدة‎ ١ 
با تُقاس الكتلة اشا میسو ؛ بيثما يُقاس الوزن باستخدام .... سس‎ 

:ج الكطة مقدار ابت لا يتأثر ہثفیٔر ٠‏ ا يتو قف وزن الجسم على س سسسب سسب 


اكتب المفهوم العلمى: 

23 ' مقدار ما يحتويه الجسم من مادة, 
© وحدة قياس الكتلة, وتكافئ تقريبًا كتلة لتر من الماء الشقطر. 
اد وَحدة قياس الوزن, وتكافئ تقريبًا وزن جسم كتلته ٠٠١‏ جرام. 


Fira‏ ہیئما قاس الوزن بو حدة diri‏ ا 


() قوة جذٰب الأرض للجسم. 


کي 
1 : 
ج6 1 
ہس a‏ 

ا 3 وہوےی۔۔۔ عد 
ا . تج Saa‏ 

1 53 عه ود اعد یہ سے واو 
یی E‏ 0 

ا کی یا hear‏ ا ہیں سار کے و ا کا ا ا 1 و ھے قا کو سا لیف کا یں 

اح رڈ لے سن Fri re‏ وب کے و ب : کی e‏ راف سز دای ا 


0 جسم كتلته على سطح الأرض = ١‏ كجم. احسب وزنه علص سطح الأرض» وعلی سطح القمر. 


0 توضح لعلو اك المقابلة و حساب كتلة سائل نوسن الميزان 










7۳ چرام 


ںہ جرام 


م6 أكمل خريطة المفاهيم الاتیة فيما يخصٌ الكتلة والوزن: 


3 FÊ 
7 






٭>_ تجاه التأثين ‏ || . 


i 

1 

i 

1 

1 

i 

1 

i 

1 

٤ 

1 
J 1 
0) 
ST 

7 

1 

J 

Se 0 aS ا‎ 0 ١ 

1 

i 

7 

1 

1 

1 

i 

1 


09 صل من العمود (ب) ما يناسبه من العمود (أ): 


)١(‏ قوة جذْب الأرض للجسم: 
(۶) وَعَة قياس الكطلة: 





وو لاس مھ 





)٢(‏ وَحدة قياس الوزن: 


)٤(‏ مقدار ما يحتويه الجسم من مادة: 


(2: الف 
- ( )اك 
تا 
یسیا 
0 


انان يكن 


e‏ كه 
اس ا فوع دہ لد كك كك سد سے كك جك لد ص ع م م د اد مل مد كلق 
5 مه عجو سه راع در 7 و ٠ r‏ 
او ما ےو سا ہے ا ار جس رر 





2 العلوم ۔ للصف السادس الابتدائی ۔ الفصل الدراسی الأول : 


ح4 ضوبپي ب 3111161ن) فا 











ات وت سج ةم موو وعم و بدو و حون بی بر :سو رر چس لے ہے ا 


ا0 الأسئلة الموضوعية: 





0 أكمل العبارات الأتية: 

س گظة الجسم عقدار ن لا يتقيره وھی ٹؤثر على س 
؟. من آدوات قياس الكظلة سسب ينما أداة قياس الوزن هى سسا 
٢‏ - الكيلوجرام وَحدۃ ٤‏ قباس .. سس فیثعا يقاس الوزن بؤّحدة .۔. ۰ 
1 - كتلة جسم على سطح الأرض د ٥‏ کجم, اور ا را (الدقهلية ۱۷ ا 
° - قوة عدن الأرخ ض للجسم تسمّى سسسمیت ماس وله سس سب ْ 
أ - ون الجسم على سطح القمر يُساوى .......- وزنه على سطح الأرض. 
۷ - وزن الجسم بالنيوتن = الكتلة بالكيلوجرام × ۔۔ 
۸ جسم وزنه ٠٥‏ ٹیوتن على سطح الآأرض توق کلت .سكي 

؟ - بد الجسم عن مركز الكوكب من العوامل الى تتوقق'عليها بت سس تے الج 
۰ الوحدة التى تُستخدم لتعيين كظة المشغولات الذهبية هی ۔ے_ 


5 ے٤ امن ا هده 5 ژانتیں‎ a 
٣۰ الذى يتغير بتغير المكان بحيرة‎ __ 


١ pe (کفر الشيخ‎ 





اسمس دہ Sema‏ 





ہہس ہہ 


اختر الإجابة الصحيحة: | 
١‏ - أداة تستخدم لقياس الوزن: (الميزان الحسّاس - المیزان ذو الكقّتين - الميزان الّنبرّكى - الميزان الرقمی) | 
۲ - كتلة الجسم على سطح الأرض ۔۔۔۔ كتلته على سطح القمر. ظ 


(قنا ۲۰۲۰) (تساوى - خمس - شدس - ضعف) 









۳ - جسم وزنه ۲۰ نیوتن على سطح الأرض تكون كتلته: 
(أسوان ٢( )٠٠٠٢‏ کجم ۔ ٢‏ کجم - ٠‏ کحم۔ ٠‏ کجم) | 


٤‏ - جسم كدلته ۲۰۰ جم على سطح الأرض» فإن وزنه يُساوى en‏ ندوس. 
(الشرقية ۲۰۱۹) ٢(‏ - چک یڈہ تا ۱ 

١ جرام)‎ ٠۰۰ - کیلوجرام - ۰ نبیوتن‎ ١- مقدار كتلة لتر من الماء يكافئ: (الإسماغيلية ١7١؟) 1 جرام‎ - ٥ 
/ نیوتن: فإن وزنه على سطح القمر يساوى -.....- نيوتن.‎ ٦ إذا كان وزن الجسم على سطح الأرض‎ - 
ٴ۹‎ - ۱ 5 ٠١( )؟٠11/ (القليوبية‎ 

۷ - إذا كان وزن جسم فى مُنطاد ساكن مرتقع عن سطح الأرض يساوى ۷۰ نيوتن؛ فإن وزن نفس الجسم على 
سطح الأرض يساوى: (15 نيوتن - ۷۰ نيوتن - ۷۱ نيوتن - ٠٥‏ نيوتن) | 
(البحيرة ۲۰۱۷) )٠٠١- ١-٠٠١ -٠١(‏ | 


E Fp‏ عي مس سج ميدع ع يي مك ع الايد ساعد موسي محا مدان بن ا و ملک 


حرا 





4 - النيوتن يساوى تقريبًا وزن جسم كتلته ۔ 


© الطوم ‏ لنصف السادس اٹابتدائی ۔ القصل الدراسی الأول 3 





حة ضو نبا ب ۲7۲۲6۲ 50 nm n‏ 


ل و مت ساوت 2 رن۔ 


إ.. ۹- الكوكب الذى يكون عليه وزن الجسم يُساوى ٦‏ أمثال وزنه على سطح القع هو كوكب:. ظ 
ظ (الأرض - المرّيخ - المشترى - مخطارد) 
| ظ ٠‏ - قوة الجاذبية الأرضية. ساس پابثعاں الجسم غن الأارض, ‏ (تزداد - ثظل ثابتة “ تتضاهف - تتناقص) ٠‏ 
ظ اكتب المصطلح العلمى: 
- كمّية المادة التی يحة يحتويها الجسم ١‏ 
۲ - القوة التى تجذب بها الأرض الأجسام الموجودة غليها. ظ سيت 
؟ - وحدة قياس الكتل الصغيرةء وتُساوى تقريبًا كثلة مشبك الورق المعدنى. 5-5 


٤‏ - وحدة قياس الكتل الکبیرۃ وتُساوى تقريبًا كتلة لتر من الغاء المُقطر. 
٥‏ - وّحدة قياس الوزن. 
- أداة تستخدم لقياس وزن الجسم. 


کے 2120 ص تسم وس ج پت 
2 5 ج ۲ 1 ٦‏ 
: 2 2 1 :1 
: 3 58 
: ۴ 8 


۷- أداة تس خدم لقياس كتلة || خسم. ع 
ضع علامة (⁄) أو (06): 
١‏ - تختلف كتلة الجسم من مكان إلى آخر. ٠‏ (اسیوط 7۰٢۰‏ 
- الوزن هو قوة جذْب الأرض للجسم؛ وتؤثر هذه القوة ذائمًا فى اتّجاه مركز الأرض. ' (الدقهلية ۲۰۱۷) 
٣۳‏ - وّحدة قياس الکٹل الصغيرة الجرام. FAN)‏ 


کو سم سا ل وزنه على سطح الأرض. 
١‏ - جسمٌ وزنه ٠٥‏ نيوتن على سطح الأرض تكون كئلته ۰ كجم. 
/ - يقل وزن الجسم كلما زادت كتلته. 


0 
ڑے 
:۴ 
- من العوامل التى يتوقف عليها الوزن كتلة الجسم. )۰ 
() 
) ( 
23 
۸ وزن الشخص فی مُنطاد أكبر من وزنه على سطح الأرض. ر 





صؤب ما تحته خط: 
١‏ - الوزن مقداژ ثابت لا يتغير بتغيّر المكان. (القاهرة ١07؟)‏ 
۲ - قوة الجاذبية الأرضية تزداد كلما ابتعدنا عن سطح الأرض. (المنيا 17٠١‏ ١؟)‏ 


07 عالت جا می رط سطع اشن کی » فإن وزنه على سطح القمر يكون ٠١‏ نيوتن 
٤‏ - كتلة الجسم على سطح القمر :5 كتلته على سطح الأرض. 


)5١2١ يُستخدم المیزان انی فى قياس الكتلة. ظ ۱ (الإسكندرية‎ - ٥ 
1005 يُقاس الوزن بوّحدة الكيلوجرام. و ماي منيناء‎ ٦ 
)۲۰۲۰ فرة ا الأرشن للجسم کی الك (بنى سویف‎ ۷ 


کور مکی و س اسم سم و ع وتوا وا لا سے 


۸ - كما زادت كتلة الکوکب قل وزن الجسم الموجود عليه. 





١4‏ العلوم ‏ للصف السادس الابتدائی ۔ الفصل الدراسى الأول 


حة ضوبي ب إت1١311ن0ت111ننا‏ 






| عط 
| 1 ف 1 8 
۳ا ل أكمل مُستخوما الكلمات الائی: . 
ظ ْ ان المفٹاد - تثناقض - سدس - نجرام ظ 
1 (أكبر « الميزان الفعتاد - | 
ظ ! - كلما ابتعدنا عن كوكب الأرض . ... الهاذبية الأرضية. 506 ظ 
۱ 1 پکه أو اد 
| ا 3 رھ 0 الجسم فإئه ينتاج ] إلى قوة ... وس الارضش 
EG 5‏ مل بك یصو اہر سب .. وزن ايفان 
ا ا وتو اموب به ا ان لتميين کا كثلة لة الخضر اوات والفاكهة. 
٠‏ و مھ لقيابى الكل قوفي 
ظ لا ضل من e‏ (ب) ما نت من العمود (أ)؛ 
1١ 1‏ ) وة قئاس تاق كلة لٹر من العاء لن ا 
7 5 ) أداة قياس وزن الجسم. ظ 
د( ) كمية المادة التى يحتويها الجسم. | 
فت ( ) وحدة قياس تكافئ كتلة مشبك الورق المعينى. ٠‏ 


۶ص الأسئلة المقالية: 
۵ علل لما یأتی: 
١ :‏ - يُستخدم الميزان ذو الكفتين لحساب كتلة الجسم. 
' ؟ - كتلة الجسم فى الحالة الصلبة تساوى كتلته فى الحالة السائلة. 
: ؟ - ون الجسم على سطح القمر أقل من وزنه على سطح الأرض. 
٦‏ - لا يستخدم الميزان ذو الكفتين فى تعيين وزن الجسم. 
* - وذن الشخص فى منطاد مرتفع فى الهواء أقل من وزنه على سطح الأرض. (لأتصر ٠٠١‏ 
١ /‏ - كلما زادت كتلة الجسم زاد وزنه. ْ 
د - يختلف وزن أى جسم باختلاف الكوكب الموجود عليه. 
۱ ۸ - كتلة الجسم لا تساوى وزنه. (سوهاج ۲۰۱۷۔ دمياط ۷ 
؛ٍ 5 - قوة جاذبية القمر أقل من قوة جاذبية الأرض. (الأقصر ۲۰۱٦‏ 
ماذا يحدث فى الحالات الآتية؟ 
١‏ - ابتعاد الجسم عن مركز كوكب الأرض. (البحيرة 7 
٢‏ - قلت المسافة بين شخص داخل مُنطاد وبين سطح الأرض ض (بالنسبة للوزن). 
٢‏ " تعیین كتلة جسم على سطح الأرض, ثم تعيين كتلته على سطح القمر. 
٤‏ - تعيين وزن جسم على سطح الأرض, ثم تعيين وزنه على سطح القمر. (الشرقية ۱۰۱۷ 


ض او E‏ 


| العلوم ۔ للصف السادس الابتدائی ۔ الفصل الذراسى الأول ۲ 





حة ضوبيا بااإت1111اننت11 مدن 


) اذکر وظيفة کلْ من: 
١‏ - الميزان ذى الكفتين, (المنوفية ٢۰ )۲۰۲٢‏ ۔المیزان الرّنبدُكى. (الشرفية )۲٠٠٢‏ 
) قارن بين: 
١‏ - الكتلة والوزنء من حيث؛ (أداة القياس ‏ وّحدة القياس ‏ تأثير تغيّر المكان). 
۲ - الميزان الڑنبڑکی والمیزان المُعثاد من حیث الوظيفة, 
٢‏ - النيوتن والكيلوجرام؛ من حيث التعريف. 
) مسائل متنؤعة: 
إ([] إذا كانت كتلة جسم ما = ٠۰‏ كجم على سطح الأرض: فاحشب؛ 
١‏ - كتلته على سطح القمر. ١‏ - وزنه على سطح الأرض. 
ا جسم وزنه على سطح الارض ۱۲۰ ٹیوئن: احشب: 
١‏ - كتلته على سطح الأرض. ۲ - وزنه على سطح القمر: 
جا جسم كتلته ٠٠٠١‏ جرام على سطح الأرض, احسُب: 
١‏ - كتلته على سطح القمر. ۲ - وزنه على سطح الأرض. ؟ - وزنه على سطح القمر. 
ل جسم وزنه على سطح القمر ٠٠١‏ نيوتن؛ احسب: 
١‏ - وزنه على سطح الأرض. ۲ - كتلته على سطح الأرض. ۳ - كتلته على سطح القمر. 
قن قطعة من الصّخر وُضعت فى إحدى كِقّتى ميزان» وكان مجموع كتل الأثقال التى وُضعت فى الكفة الأخرى 
ی تتزن الكفتان يساوى ٠٠٠١‏ جرام» أجب عما يأتى: 
١‏ - ما ھی كتلة قطعة الصُخر؟ ۲ - ما وزن قطعة الصّخر؟ 
٣‏ - ما أثر تغيّر المكان على كل من كتلة ووزن قطعة الصُّخر؟ 


) أكمل الجدول التالی: 


کا 
: 1 8 ا او سان 5 
[ ا یں ا شريو ا ا 
ا TAPES‏ ل 





4 
1 العلوم ۔ اللضف السادس الابتدائی ۔ الفصسل الدراسی الأول 








Ca UOT TTS‏ وو _ سيان 
له کل کل 0 





۴۱ 5 ۱ به 7 أ 
7 ۳ . 7 1 : 
ڈوو 3م : i ۱ 3 1 e‏ 
شيك 32 ۴ 7 ۱ ٢‏ وا 
4 5-5 .11 8518318 
سس 6ق 44882070 
a‏ ا ا ا 1ظ 
ات لزلومشر‌ك ایدو ایی اف ف20 5441ڈاڈ! 


افثر الإجابة الصحیجة؛ 
17 أداة قياس الوزن هى؛ 
)١(‏ الميزان ذو الكلّة الواحدة. (؟) الميزان ذو الكفئين. 
(؟) الميزان الرئمى. )٤(‏ الميزان الزّنبركى. 
9 جسم وزنه ٠١‏ نيوثن على سطح الأرض كته تساوی: 
م “0 کی یئ گی (4) 1 کم 
© أكمل العبارات التالیة: 


ترح اهاب 3z TET‏ 0 7 سے سد 7 کی TEE‏ را 
7 1 ےک ا . 5 





NE وم عه جع‎ SAC RRR 


قاع جیا ارد 
1 تقاس الكتلة باستخدام 006 بينما قاس الوزن باسد خدام ا 


ا J‏ 
اب الكيلة ئا + 
وی الكتلة مقدار ثابت لا بتأثر بتغیُر ا ini‏ عق م مده فس ممه ممم عه 


6 ينوقف وزن الجسم کی تا کت ا تا GES‏ سس 
اکمل الجدول التالى: 


3 و ۳ ای یک 
ہر رر ا س س ت ل“ ج س ا ت تست س س 









حه ضوئپ ب إت1١١1اضهنات111ننا‏ ` ا ا 





7 العلوم ۔ للصف السادس الابتداتی ۔ الفصل الدراسی الأول |1 ١‏ 






تدريبات سلاح التلقيذ المتنوعة 


1 
د لها 
- ۶ ,1 1 
روا سم بل ولا بسن ج ححظ الإ نوہ سے و 


E‏ الو :5 الأ 
ق ہق ا سے ورا افع رر را بطر "رالا سای مرکو اس و راس کس و را راو ik e‏ رو ۸ aE‏ دہاز ×0 heke‏ کا 7 


الأسئلة الموضوعية 





ا 2 
- تقاس الكظة بوّحدۂ -.-.....-... بيئما يقاس الوزن بؤحدة 0لم 





َ 
7 ؛ * العوامل التى بثو قف عليها الوزن ....................., وكثلة الكوكب الموجود عليه الجسم؛ ق 


- وزن الجسم على سطح الأرض يزداد بزيادة م 

5 - كلما زادت كتئة الکوکب الموجود عليه الجسم زادت ..................... الكوكب؛ وزاد. مالسي 
i6 TY‏ 

٦‏ > وى س الجسم يثقير المکان بيتما- ...ا الجسم لا ثتغیر بتغيّر المكان. 


۷ - جسم وزنه ٠٥‏ نیوتن على سطح الأرض تكون كتلته EE‏ 


۸ - الوزن بالنيوتن = الكظة (كجم) ٭ سسس 
۹ - تُقاس الكطة بالميزان ............... بینما یٔقاس الوزن بالمیزان سب 


١١‏ - إذا كانت كتلة جسم على سطح الأرض ٦‏ كجمء فإن كتلته على سطح القمر تكون .. م 


fe 


١‏ - مقدار ما يحتويه الحسم من مادة هو 2ك 

۲ - إذا كان وزن جسم على سطح القمر ٦‏ نيوتن» فإن وزنه على سطح الأرض يساوى امس 
۲ ۔ وزن شخص على سطح الأرض يكون ا ا وز فى قطان تجلق قفن الهو ات 

: كتلة الجسم عند اتزان الكفتين تساوی مجموع بس ظعي الا‎ -٤ 

۵ - قوة جذب الأرض للجسم تؤثر دائمًا فی اتجأة ...بب... 0 

٦‏ - تتوقف کتلة الجسم على كمية سمسسمے القن مفكورها نخس 

RS‏ مسد هة اک شا الا وف وا فة ای الداء الق 


تھ ق بے ھا و لھا رکم چ بت مھا مو كش ي 
رھ زوا روف و اع ید اما نتر لا فی رای مود چو لو چو مد زیو وا و رم و میں Samm mmm‏ قح 
. چ = سب عه یق كم م كم عو و هع نۓغ یت ايم ہے ہے 


عو نن ج تة فة + ت قق ےا 42 سے ے۔ 


اختر ف الصحيحة: 


5 عفر الميزاة ذو ایی فی سیسات (المنيا )40*٠‏ (الحجم - الكتلة - الوزن - الطول) 
(Ns ۱۰۰۰-۱۰-1۰ (‏ 





۲ - النیوتن يساوى تقریبًا وزن جسم كتلته ........................... جم. 
۳ دكظة تصق لتر فن الماة تساو (ہ جرامات - ٠٠‏ ۰ جرام - راما ٠‏ جرام) 
؛ - أداة تُستخدم فى قياس الوزن: (الميزان ذو الكفتين - المیز ان الرقمى 2 المدز إن المماض 3 و الزُنبرُكى) 
١ © ٠‏ - الوزن بالنيوتن = الكطلة بالكيلوجرام ................. ( 1۰۰0-1۰ - 1-<( 


اھ و می فیا یں اع می سم سد کے س3ا 


١4 ۱‏ العلوم - العش السادس الابتدائص - الفصل الدراسى الأول 





حة ضوح إت]] ]دن 115 اننا 








اھ ا ہے یی ان ا ا ا Gah‏ ار وی 





فإن وزله غلى سطح الثمر ىُساوی؛ 


( لیوٹن ١٠‏ نیوئن۔ نیوئن۔٢,‏ 


(الطن - :ارام - لكلو زار 262 : 


1 > إزا كان وزن الجسم على سظخ الأرض ٦‏ تيؤثن؛ 
0 > وحدۂ قياس الوزن 


كثلقة تُساوى: 
5 يک اس یب O‏ کہم 7١‏ كجم - 1٠١‏ كجم - لي 


(الكثافة - د الكتلة - - الوزن ۔ “الحجر 
5 > قوة جذب الأرض للجسم ٹسٹی؛ (اسو 
۱ ۰ ان ٠‏ 
' > وزی جسم كتلته ٥٠٤‏ جرام على سطح الأرض يُساوى تقريبًا: کے ا 8 
: ع اض = ا - كثلة ۔ 5 
١‏ - يختلف وزن الجسم باختلاف ................. الكوكب الموجود عليه الجسم. 2 ( ا کا 
5 0 4" 3 عل اسیو ٦‏ .0 

٦‏ - جسم وزئه ٢٢‏ نيوتن على سطح الارض يكون وزئە فی مُنطاد ساکن مُرتفع عن سطح الأرض ایر 
(۱۹.-:۰ً ۹٣۔‏ ٤ك‏ 

1٦ اے ے ٭ وق ۱ -٭ واج‎ -٦ 


5 - الکیلوجراع اوي 
4 - إذا كا 


۱ ۱۹-۱۰۰ ( 

چرام 

NT ET‏ ري ام 
٠٦(‏ نيوتن - ۲١‏ نيوتن - "٠‏ نيوتن - ٠٠ ٠‏ منیوتز) 

١‏ - إذا كانت كتلة جسم على سطح الأرض ٦٦‏ كجم: فإن كتلته على سطح القمر تُساوی: 

سركي ہہت 


ير بتغير المكان هو: (الكتلة - الوزن - الجاذبية - الكثنن: 


۸ - الكوكب لذ يكون وزن الجسم عه ُساری |١‏ أمثال وزنه على القمر هو کوکب: 


(الأرض - المرّيخ - المُشترى - الزمرة) 
و وہ ےر ٠‏ كجم فإن وزنه على سطح القمر يُساوى: 


ı۹ 


:+- نيو قن = یڑ تيوت‎ ١5 3> ٹیزتن‎ ٦٦٦[ 


١‏ - تزید الكظلة 


بزيادة ية المادة التى يحتويها الجر 

؟ - وزن الجسم على الأرض يقل مع زيادة الكُتلة. 
د الميزان الحسّاس لتقدير كتلة المُشغولات الذّهبية. 
٤‏ - كتلة لتر من الماء المُقطّر تکافی ٠‏ 
٥‏ - يُستخدم الميزان الرفمى فى قياس الكُتلة. 


۰ حرام. 


١‏ - الوزن مقدار ثابت لا يتغير بتغيّر المكان. 


۷ الكتلة هى قوة جذب الأرض للاجسام التى توجد عليها. 
7 يداد وذن الجسم كلما لبتعد من مركز اكوك دوجود عليه 
2 حدة المناسبة لتقدير كتلة المَشغولات الأهبية فى النيوتن. 


العلوغ ۔ تلصف السادس الايتدعين ب الفضل ادرا ازن ۷ 













٠‏ - وحدة قياس الوزن هى النيوتن: 

۱ الكيلوجرام والطن من وَخذات فياس الكل 

١١ ١‏ - جسم وزنه ۸۰۰ ئیوئن على سطح الأرض تكون كتلثه ۸۰ كجم. 

٣إ ١‏ -أكظة الجسم بالكيلوجرام = الوزن بالثيوتن × ٠١‏ 

٠‏ ؟ ١154‏ - وزن الجسم على سطح القمر يُساوى 5 أمثال وزنه على سطح الأرض. 

- جسم كتلته ۳ كجم على سطح القمر ثكون کثلٹه ؟ کچھ على سطح الأرض 
7 - كلما زادت کثلة الجسم رادت القوة اللازمة لتخريكه أو إيقافه. 


- مقدار ما يحتويه الجسم من مادة. 

۲ - جھاز يُستخدم فى قياس كتلة الجسم. 

۳ - الجهاز المُستخدم فى تعيين وزن الجسم. 

٤‏ وحدة قیاس الكظة ویساوی تقزييًا كتلة شبك الورق المعدنئ. 
٥‏ توحدة قئاس الكّطة ويكافئ تقريبًا كتلة لتر من الماء المُقطر. 
1 - قوة جذب الأرض للجسم. 

۷ - وحدة قياس الوزن ويكافئ وزن جسم كتلته ٠٠١‏ جرام. 

۸ - كوكب وزن الجسم عليه يعادل ٦‏ أمثال وزنه على القمر. 

۹ - مقدار ثابت لا يتغير بتغيّر المكان. 

٠‏ - جسم فضائی, الجاذبية عليه تساوى + الجاذبية على كوكب الأرض. 
١۔‏ الأداة المُناسبة لتعيين كتلة سلسلة من الذهب. 


۱ 
ظ 
ظ 
۱ 
۱ 
ظ 
١‏ 
ظ 


١‏ - الاتجاه الذى يؤثر فيه وزن الجسم. 













خدم فى تقدير وزن الجسم. 


قؤ أت 
2:1 





) 
(.....) يُستخدم فى تعيين كتل الأجسام. 
جا (.....) لا تتغير بتغدّر المكان. 










؟ - النيوتن 


8 سے ) وحدة قابس الو 
٤‏ - الكتلة: ) حدة قياس الوزن 


n ,‏ ( فوة حِذب الأرض للجسم. 





وا ب تار د عمج ری وساہ ہم جوج سیسات( : 


١4 ۱‏ العلوم - تلصف السادس الابتدائی - الفصل الدراسی الأول 


حة ضوبي ب إت١1١211نت111هنا‏ 


۷ - وزن شخص فی مُنطاد يُحلّق فى الهواء يكون أقل من وزنه على سطح الأرض. 





a: 


2 ۱ ا 1 کیل ۵ هة ا 1 ا ا ا پت 8 
/ : مب یں مس ون ما اه . حدر 
: ا ا انا سا جن E‏ ا 0 6 


41( .... ) پکالئ وذن + 
) ۱ وڈ خذاب أي الأرفن الجسم 


LT E‏ ی جيهت وي سے کی ۳۰× ر ےک ںےہ کے کے 


١‏ ألما المقطر. 


8 ... ) يكافئ ریا كثلة لشي دن 
لفغدِنی: 


( 
“ل ( .. ) يكافى یڑا كث مشبك ادف ' 
86 


مادف 
مقدار ها يحثوية الجسم فن 





ہا مرا ہم E‏ ےمم ود موا چا بودي موک ہد دا جل- ات ياد ہہ ES oO‏ دہ یلد لود کو a a.‏ وو جاک ان يإ کک ل .کم 





۱ ھ۷۷۷۷۳۷۳۳ سبدو لازن 

0 - قوة الجاذبية الأرضية تتناقص كلما اقتربنا من مركز الأرض. 

: - الكيلوجرام يساوى ٠٠١‏ جرامء وهو يكافئ كتلة لتر من الماء الفقطر 

٤‏ - يعتبر النيوتن من وحدات قياس الكتلة. 

- الكتلة مقدار متغيّر بتغبّر المكان. ظ لري .بي 
- قوة جاذبية القمر أكبر من قوة جاذبية الأرض. 
- إذا كانت كتلة الطفل ٠١‏ كجمء فإن وزنه ٠٠٠١‏ نيوتن. 

- يستخدم الميزان الرقمى فى تقدير وزن الجسم. 

- الكتلة هى قوة جِدْبٍ الأرض للجسم. 

٠‏ - يمكن تعيين وزن الجسم بالميزان ذى الكفتين. 

!١‏ - جسم كتلته على سطح الأرض ٤‏ كيلوجرامات تكون كتلته على سطح القمر ٠٠ ٠‏ كيلوجرام. 

أ3 وژن الجشم على سظع الارض + ٠‏ وزنه على سطح القمر. 

۳ - يزداد وزن شخص موجود فى مُنطاد مرتفع عن سطح الأرض. 


٤‏ - الجسم الذى وزنه على سطح القمر ٠‏ نيوتن يكون وزنه على سطح الأرض ٠ ٠‏ نيوتن. 
۵ - النيوتن يُساوى وزن جسم كتلته ٠‏ حرامات. 


اللي 


-- 


ع م 


' 
4 
3 
١ 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
j 
1 
' 
۲ 
0 
۴ 
1 
f 
۴ 
1 
1 
7 
1 
لل‎ 
8 
' 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
۲ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
J 
۲ 
1 
۱ 
۲ 
1 
1 
۲ 
۱ 
١ 
)أ‎ 
أ‎ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
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٦‏ ۔ مقدار ما يحتويه الجسم من مادة يُسمّى الوزن. 





Ch,‏ 03 / رتب الأتى نرنيها تصاعديا 


ایز اق او امہ يس تي و ن اع مو كس سك سے 


١ |‏ - وزن كيلوجرام من المُوز (على سطح الأرض 170 ف ميري 


ہٰ 37 - وحدات قیاس الكتلة (الطن - الجرام - الكيلوجرام). 





سه العلوم - لنصف السادس الا بتدازن - الفصل الدراسى الأول ۷ 


حه ضو بب ب 08111161 1113و[ی' 





الأسئلة الفقالية: 


ا لا مس لا پائی؛ 


Nae wm‏ اس و اك ا قن بک اط و عد ور ڑگ 





١ !‏ د یستعدم المیزان ذو الكفتين لتقدير كثلة الوسم. 
۲ ۲ دائًا وزن الجسم أكبر من كثلته غددبًا. 
٢ 1‏ - قوة دب القمر للأجسام أل من قوة جب الأرض للأجسام. 
10 © - وزن الجسم على سطح الأرض يُساوى ٦‏ أمثال وزن الجسم على سطح القمر. 
ا 5 - كتلة جسم على سطح الأرض تُساوى كتلته على سطح القمر. 
0 ۷ وزن الشخص فى مُنطاد مرتفع فى الهواء أقل من وزنه على سطح الأرض. 
0 ۸ “اسقط الأضنامر دائٹا تجاه الأرشن: 
0 د ۹ - وزن الجسم يختلف باختلاف كتلة الكوكب الموجود عليه الجسم. 








۱ ! 
٠‏ - يتمدد السلك الزنبڑکی عند تعليق حسم به. 


5 کن 7 کر 


سر لب پ0 a‏ 
۲ - ارتفاع مُنطاد بداخله شخص ما بعيدًا عن سطح الأرض بالنسبة لكتلته ووزنه. 


3 
0 


1 
کال 1 
وو 

1 
تچ‎ 
1١ 
10 
1 و‎ 
E: 
1 1 
١ 

او 
: 
1 
0 
1 

iF 


7 انعدام حاذبية الأرض. 
- زادت کتله الكوكب بالنسية للأحسام الموحودة عليه. (البحيرة / 


يد جر نج ع 


۱ 2 1م اذكر أهمية (وظيفة) واحدة عي 





1 ا ي ب کو ا 
۲ - جسم وزنه على سطح القمر ٠٠١‏ نیوتن احسب: 
أك وزنه على سطح الأرض.: ٠‏ ا كتلته:على سطح الارض: 6(٠ ٠‏ كتلتة على سطح القمن. 
حر قطن عل طح ئ۱۹۷ كا رفا احشي ونه على سطح لن 
٤‏ - جسم وزنه على سطح القمر ۳٦٣‏ نیوتن: احسب وزنه على سطح الأرض. 
1ش ٥‏ - جسم وزنه على سطح الأرض ٠١١‏ نیوتن: احسب كتلته على سطح الأرض. 


اھ عم 


1 
1 
کی‎ 
1 
7 
1 
1 
1 
١ 
1 
1 
1 
۲ 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
1: 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 





1 
3 
5 
1 العلوم - للصف الساذس الابتذائی - الفصل الدراسى الأول 
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حة ضوب ب ع1111 Uğ11100‏ 


پچ ٦ OE‏ یی E,‏ ا رو ہی ا کا ریا ایی ا مو سر ا سو تيس ات جم بط 0 


ما المقصود بکلْ فن؟! 


] * ۱ 1 ' اي ا ا ا فاك جو علا مرا‎ TENTES 
راہ ۱ اجرام‎ ٩ : | 2ھ‎ ٠ 
١ ؟ - الوزن ۳۔ النپران دد‎ 


1 م 

1 ١ 3 قار‎ 
۳ 7 7 

5 ” * *85 208 عي ید ود بج 


والورن. دن حيث (التعرپک وؤحدات القياس). 


' 
۹ 

۴ 

5 

i‏ ؟ > الكيل ظ 

١‏ ۱ لوس | الى ١‏ ء 
: رھ و لجرام؛ من حبث التعريف؛ 
: 

1 





١‏ - الک 


نا 
عه 
۴ * 9 ئا ها بش مھ بك به وع ا رد يد يد اہ وا 








ٹا 


۱ a لے‎ 0 3 E. 5 لر‎ -١ 
بك مجموعة من الأاجسام, احشب وزنها على سطح الارض ووزنها هلى سطح القەں ٹم دين النثالج في الجدول ا‎ 


۹ ابا E‏ ب 
و ا ون 





f‏ یرم 


ا کی ا ا ے 
لذى یجعل أىّ جسم يقع أرضًا حين تتركه يسقط من يدك؟ 


أت اعشتاشےئع نسة الأ ىة 3 
فيي ب - الجاذبية الأرضية ج - مقاومة الهواه د - الدفع الیدوی 


کے 
1-۳ ہی عو کا کے .ہے ا ےت پا ۱ ۱ 
ستغل شحص منطاذا ونم رصد حركته على ارتفاعين مختلفین: كما فی الشکلین أ ب). 
قار ن بین كتلته ووزتھ فی الحالتین (مع تفسیر إجابتك). 


سبد و ہو نے جيه لا ہوروا و بد ہے 57ا او ود یی ےا یا داروا ا ردیدے وي به وا يي يني ياي 


1 
ٴ' 
۶ 
ل 
1 
۲ 
f‏ 
۴ 
۴ 
3 
1 
1 
¥ 
۴ 
1 
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14 
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3 
i‏ 
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۲ 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
١‏ 
1 
ل 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
ل 
1 
1 
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r‏ ب ب ی ا و 
جوا انت a‏ ود وا a ga‏ ا نوہ ی 
a‏ ا رر as‏ 


وا یمک چو بها و و روا جا ا ی ب يها يز 
جا ا لا يه لا با ناریا رو rrr‏ ےی رووا راپ روا یڈ ولا وڑا ہو چا نج .یلا با ارد نوا 
نت با ا به ما جانا با ييا بع بن ینا ما وا واو دنسم بدأ 


ار اھ كر يو ا ھی مو ا وم وم عد اعد أ ہس سے و سے للا 


دہ مس ہد e‏ وا ريا موز اب وب روا بسهبا رو ہہ وديوييه بنا بڑانواڈووالونے یا ہے کہا کر يخ ساسا ےد یکو بت نا جا ييز ات رذ رين فقو وا کی ا ف ہو کی که یي r‏ وو ظط جا بي وا ھا وا وا وا ہز یو 
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> سس ہس ہو مرکو 
1 


حة ضوئب ب إت023111ت111هنا 


اختبارات سلاح التلميد ى 
7:7 ج 


3 ۸ 1 اف ذأ و 1 ۲ 
[استرشاذا ہمو اضفات الورقة الامتحالية) 





| الاختبار الأول 


وم 8پ 1 أكمل: 
١ "۱‏ - تتوقف .. ..... على مقدار ما يحتويه الجسم من مادة, ہیلما ينوقف . ....... على کتلة الگوکب الموجود عليه الجسم. 
| نمویہ مسد طن فع الزن .سے وڑئه على سطح القمر! ؛ وبالتالى وژن الجسم على سطح القع يساوى 
ہہ ا 
| . ؟-كظةلتر E Sa NY‏ يدا كُتلة مشبك الورق المعدنى تساوى ..........٠‏ جرام. . 
` - كلما زادت .......... الجسم فإنها تحتاج إلى قوة :......... لتحريكه. 20 
! ب جسم وزنه ا نیوئن هنان سطح الأيض احسب: 5 
١ :‏ - كتلته على سطح الأرض. ۲ - وزنه على سطح القمر 


أ اختر الإجابة الصحيحة: 
1 - إذا كانت كتلة جسم على سطح القمر ٠١‏ كجم» فإن كتلته على سطح الأرض تساوى: 
ظ ٠١(‏ كجم - ٠١‏ نيوتن - ٠٦‏ كجم - ٠٦‏ نيوتن) 
٢ 7‏ يُستخدم الميزان الزنبركى فى تعيين: ل ا 
۲ ۳ - النيوتن 77 Nese ra) | E By‏ 
٤ ۲‏ - وزن شخص فى البالون .... a‏ سا 0 ص0 هد 


ڪڪ ممصي | ژسے 


ب ماذا يحدث إذا؟: 
١‏ - ابتعد الجسم عن مركز الكوكب. 
؟ - حملت شیئًا فى يدك ثم تركته. 3 


م 


أ اكتب المصطلح العلمی: 
١‏ - مقدار ما يحتويه الجسم من مادة. .- ع 
؟ - وَحدۃ قياس الكظة: , ويكافئ كثلة لتر من الماء المُقطر. ظ سم 
٣‏ - قوة جذْب الأرض للجسم. : ) ( 
٤‏ - وَحدة قياس وزن الجسم. 1 ) ( 
ب قارن بين: 
١‏ - الكتلة والوزن؛ من حيث التعريف. 
۲ - الميزان ذى المُؤشُر والميزان الحسّاسء من حيث الاستخدام. 0 
4) أ صؤب ماتحته 
نے سا وا ات کی 


١‏ - جسم وزنه ٠‏ نيوتن على سطح الأرض تكون كتلته ۰ كجم. 
۲ - إذا كان وزن جسم على سطح القمر ٠ ٠‏ نيوتن؛ يكون وزنه على سطح الأرض ' ٠‏ نيوتن. 


كجم 
٤‏ اقاس كتلة المشغولات الگ پالستان دی الشگفیت ےت لو 
۱ 235 


ب علل لما يأتى: 
١‏ - الكظة لا تتغير من مكان إلى آخر. .- 7- وزن الجسم لا يساوي كتلته عذديًا. 





فی دا لاا ا :راد سو کیو مد خر سي ساد ا 
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حة ضو پا ب إت021111ت2111نا 





4 :1 اکمل؛ 


Ta"‏ یرود سے BETTI‏ ےم 
اط کت و ھا اف لے 
1 اق کاو گی کا تا 
۲ 5 7 بی 
کے ع ی 2 


0 


۲ > ون الجسم على 0 شس پر ضف فاق سسب د بيثما بقل كلما . چسم عن مرک لكوك E‏ 
ek 000 90007‏ نما الؤحدة المٰناسیة لنقدير كط الخجی ايو 2" 
> الؤحدة المُئاسبة لتقدير كتل المشفولات الذهبية .................. بینما الؤحدة المٰناسبة لنقدب سے7 
؛ - تتوقف كتلة الجسم على ............... المادة الٹی يحتويها الجسم. ۹ سر 
او > وزن الجسم على سطح الأرض بالئیوٹن = كتلة الجسم (بالكيلوجرام) × سب.... ٍ مسب ا 
۰ جسم كتلته ۳ كجم على سطح الأرض؛ احشب: E‏ سم 
١ ٠‏ - كتلته على سطح القمر, ؟ ونه عي سطع اوهو ٍ 
8 اختر الإجابة الصحيدة: ١‏ 
| فق ا A‏ 
' - إذا كان جسم وزنه على الأرض 7 یوان فإن رز على ساح القمر س تيون 1-717 
؟ - الكوكب الذى يكون عليه وزن الجسم يساوى ٦‏ أمثال وزئه على القمر هو كوكب: [الأوض - المریخ - الوهرة- ج 
۱ ؛ - عند ابتعاد الجسم عن مركز الكوكب؛ فإن وز فیا بر پت ( يريد - يقل - يقت - يتاع 
© علل لما يأتى: 5 
١‏ - يتمدّد سلك الميزان الود ام ظ 
“٠‏ انمدد ست الميزان الئبرُکی عند تعليق جسم به. Ea‏ ّْ 


٠ 1‏ "؟-يُستخدم الميزان ذو الكِفتين فى تقدير كتلة الجسم. 
أ اكتب المصطلح العلمی: 
-١ 7‏ وحدة قياس الكتلة, ویکافئ تقريبًا كتلة ِشبك الورق المعونى. ' 
۲ - الاتجاه الذى يُؤثر فيه وزن الجسم. 
۲ - قوة جب الأرض للأجساء. ب 
٠‏ ؟ - وحدة قياس وزن الجسم, ) 1 
* ماذا يحدث فى الحالات الأثية؟: eal‏ 
| - اقترب جسم من مركز الكوكب الذى يُوجد عليه الجسم (بالئسبة لقوة الجاذرية). 
- انعدام الجاذبية على سطح الأرض, بيه 
© ٦ا‏ ضع علامة (/) أو (۸): 
۱ الكيلوجرام يساوى ٠٠٠١‏ حرام ا 
؟ - وزن الجسم على سطح القمر ‏ وزنه على سطح الأرض, ‏ 
" - تتغيّر كتلة الجسم من مكان إلى آخر, - 
؛ - النيوتن يُكافئ وزن جسم کثلتہ ٠١‏ جرامات, 
ا انظر إلى الشكل الذي أمامك ثم أجب: ٠‏ 
١۔مااسم‏ هذا الشكل؟ يعنت : := تحدم هده الاو فى تا ا و 





گا 


| 


= ت ت a‏ چ کہ ع+دےوےو mm‏ 









زا الوم - امہ الشادس نہد نے ا ال سی الالو کیل 


حة ضوئپ ب إت111 تن ت111ننا 





اس 1 
)وس ہے ے ے ے ہے د6 


الطاقة الحرارية 





أهداف الوحدة 


فى نهاية هذه الوحدة ینبغی أن يكون التلميذ قادزا على أن: 
يُميّز عمليًا بين المواد جيّدة التوصيل ورديئة التوصيل للحرارة. 
@ يُثبت عمليًا اختلاف المعادن فى درجة توصيل الحرارة. 
2 يُحدّد استخدامات المواد جيّدة التوصیل ورديئة التوصيل للحرارة. 


ا ِ 
© يُقارن بين الترمومتر الطبی والمئوى» من حيث الاستخدام والتّركيب. 


2 الصف السادس الانتداتص ۔ الفصل الدراسى الأول‎  مولعلا‎ ١ 








a يكن‎ 


حة ضو 


| 


كل 


وكا 
کے یڈہ 


چیا 
- عه ف 


0 


0 
1 

321 

1 





أهداف الدرس: 


فى نهاية الدرس ينبغى أن يكون التلميذ قادزًا على أن: 
3 7 
@ يحدّد مفھوم الحرارة ودرجة الحرارة. 


مدز عملدًا تعض , أل م ال" 3 
- بين بعض المواد جيدة التوصيل ورديئة التوصيل للحرارة. 


27 ے 3 اه 8 
ينبت عمليًا اختلاف درحة 


توصيل المعادن المختلفة للحرارة. 
يحدد استخدامات المواد جيّدة التوصيل ورديئة التوصيل للحرارة. 
مفاهيم الدرس: 
© الحرارة. © درجة الحرارة. 
© المواد جیٔدة النوصيل للحرارة. © المواد رديئة التوصيل للحرارة. 


ا 


بی 





العلوم ‏ للعف السادس الابتدائش ‏ القصل الدرا 





سى الأول 


:رس الأول: توصيل الحرارة ۱ 59 ۱ 20 نعم كسس تند سوه سمه رس ہہس 








لاقة الخرارنة من أهم أنواع الطاقات الثى عرفها الإنسان؛ واستخدمها فى حياته اليومية؛ وتعتبر الشمس أهم مصدر 
طاقة الحرارية على وجه الأرض, وتتعدّد استخدامات الطافة الحرارية فى حیاتئاء حيث إلنا نستخدمها فی مجالات شتى 





1 العلوم ‏ للصف السادس الابتداتی - الفصل الدراسی الأول 





حة ضوئيا ب UdIIIDCĞI1IIEI‏ 


ود ری 3 





كاي سہطوہ بسع واد ٠‏ نے رجه ا 


E‏ باعل 
















5 1 چ ۵ 
1 1 و ںی 
الفس اة 0 


١ عند+ا‎ 2 


# عو ار 1ك سا کا 
عمدها تمل کوب و زان ڈشفر 
۹4 الح بيك 4إ 


الشاى الساخیٰ بيرك 
فإنك شر بالشخوية؛ 
> بسبب انتقال الحرارة من 
كوب الشاى (الأعلى فى الحرارة) إلى يدك (الأقل 
فى الحرارة). 


بالبر 2 د 
558 انثقال الحرارة من 
بدك (الأعلى فی الہ رارة) إلى لطلعة الک دس 


فى الحرارة). 










؛ مما سبق مكنا أن نستنتج آن: 


5 وا 32 لبوا هط رامط ع بغ والسودع پوس رن : 
او وس صف55+ irê  ++‏ ۹ 3 کي 
حو وو ور وو ii‏ 
LILI‏ 
لكب ا ۱ 3 3: يانه وو ا واه ا :وا TT TITTLE E‏ رڑا قهز زا و نا لا لا را ربق نمه روح 4ه 


1 الطاقة, تنتقل من الجسم الأعلى فی درجة الحرارة إلى جس م الال ف‎ n FF E3 
ا رار‎ : 





ھپ ھ و یو رو الو یہ ریو ا بی و ۶ے اا ی 
م ال نم ہچ ووی 


نت 
بن ابروا 


پچ : انتقال الحرارؤى ٠‏ 
>۸ 5 


جسم ساخن جسم بارد ساخن ای با ؛ 
درجة الحر ارة بین الجسمين (أى من الأعلى إلى الأقل). 


BS لكى نستطيع وضف حالة الجسم إذا کان ساخْتًا أو باردًا‎ ٠ 


سے 1 الجسمان منفصلان الجسمان متلامسان .. 
دسنخدم مصطلح درجة الحر ار۵, انتقال الحرارة ْ 











73 07 
اخ ون يزيا و nn‏ 


و 0000060 حم امو مدو N‏ ری ميو می ما یرسرس یی کی ا وھ و اسب تت ,و 
شر يُساعدنا فے, الڈ سخونة أو رودة أ 
موسر عدنا فى عن مدی سخوده أو برودۂ ای ٠‏ 
سے و اقد 9 9 
ا ارمع موف قاد رص امو مہ ورموس باد و بونج عفد وهو ااا لا نار رٹ وس ہہ رےے 


0 0 إذا تامس جسسان م تدس ترجا اانا از مر ی‎ ٠ 
| ضرم آچوزا خاصة لباس رجات الجرارة کسی اهوراد .۾ ۱ ظ ظ رک یرک‎ 


ٰ 
(ان) جسمان معدنيّان: درجه حرارة كل منهما على الثرتیں 7 ورس رج 1 


7 عدن حدوث دض 5-7 نجد 3 0 تنتقل من محدرخ موی وا ہریرہ کے ای a‏ ا ا ا 


سے 


aa 
٭‎ 8 ENR 


2 
3 


TT 


مه کا .رو وب قوم لا وه هده 


. العلوم ‏ للصف السادس الابتدالی ۔ ٠‏ القصل الدراسى الأول ¥ 





ےر حا تان وت وو سس ا 


حة ضوبي ب إت111ننات111ننا 


5 ۴ 1 RE 7 ١ 
الد زنل الأول: توصيل الحرارة : معي سج ےی سٹی ھی یف فوئر موک ارت مو ا م رت شی‎ 7 
اب‎ E 71 8 اسم"‎ 1 
سوا لوت )وت | قو تاا ور ی یك سے لوا مسا و +ےکزود 0+ - ..: 0 لیم نوو ءا فصت سے ای اسر‎ ET اب کی | / لزا کس‎ 
ص وو ا ت سے ري تسو مرا وہ هو مود ادوس سر وم وق‎ 1 1 


اختلاف المواد فی توصيلها E‏ 





» تعتلف العواد منْ ۔عولنا فى توصيلها للخرارۃ: فهناك مواد جيّدة التوصيل الخرارة وأخزى رديذة التوضيل للهرادة. 
ريمكن توضیح ذلك من خلال إجراء التّشاط الذالى: 





اختلاف المواد فی توصيلها للحرارة ) 





الأدوات: (؛) سنا سيقان من مواد مختلفة (ألومنیوم - حديد - خشب - بلاستيك) متساوية تقريبًا فى الحلول 
والسّمك - مُوقد - حامل - كأس بها ماء - لهب. 





5 ۰ 2 أ 1 الماء. ۰ 
»> نشكر بالحرارة : 
٦‏ غتد الإفساك يساق 
الألومنيوم وساق : 
الحددد. : 





أمسك ساق الألومنيوم ثم ساق | 
٠‏ الحديد من طرفهما. ظ أ 
١ 3‏ 
8 کور الخطوة رقم )٢(‏ مع | 
الساقين الأخريين (البلاستيك - | 


»> لا نشكر بالحرارة : 
| عند الإمساك: ستاق : 
| الخشب - وساق : 


E : .) +1‏ البلاسشتك. 


ج ےو ہمت سد سے سک ود 


6 دون ملاحظاتك. 


اع 
8 
ل 2 
3 
کت : 
٣ 0‏ 
٣ 1‏ 
1 ۰ 
0 ا 
1 7 
١‏ بع ہو ریا ار ید ہچ نظ سس E a‏ ریہ یر یر رر رر رر رر ف وموم یہر عه یی ہر ردبررر هع رر رر رر رر رر ہر کٹ یی رج در ا 
١‏ : ۱ 0 1 ' 0 > کے سی ا فير کے ای يخا يي 
0 : 00 
١‏ - :۳ 1 2 . یہ : E‏ : ڍا تاه 5 
U = : 5 ۱ ١‏ 0 ع ا الحا اي 
E 7 ١‏ 3 
٦‏ 4 5 بقع ا دو 1 ال 2 
ع ET‏ ب 6" 00 
, 5 ' 1 ال ان نی وا ا ا = 
1 3 ا تج 1 4 
4 90ے 57 - 1 5 ا 
0ت ۱پ 37 د 1 
یں و 0 a ۳ KE‏ 
ل سے خرف 3 . 


تختلف المواد فیما بينها فى توصیلھا للحرارة. 0 پا و مو ما 1 
ا نوجد مواد جئدة التوصيل للحرارة مد سا ری والحديدء ونود أخرى رديقة .. ٰ۱ 





سیت ت 


ےکک ی سے 








5 
فا 


١4 :‏ العلوم ‏ للصف السادس الابتدائی - الفصل الدراسی الأول 





كه سس اس یم 5200110 تمہ : 2 لین )۱ اطا الخرارية ( مت ےج بلطم هس ٥ب2‏ ےس با باعي انور نا 9 0 موا 2 
سیت یں بكب سس چ میک مہو ومن وو ہے ا ب لب" 


ا ا ا ا پا ھا 


.سی 
ins O SÊ‏ ۲ 


ن تقسیم المواد من حيث توضيلها للحرارة إلى ودين 
١‏ 3 
1 





مواد وزد الور 





1 مرود) الحرارة خلا‎ EY. 
1  ءاوهلا‎ - مواد 7 ای رود لحزارة الا اموا ا سا‎ 








استخدامات الهواء فى صناعة النُوافذ الُجاجية العازلة للحرارة, 
ي الشاى: 
يعد الهواء مادة رديئة التوصيل للحرارة؛ لذا پُستخدم فى صناعة 
لْا: الزجاجية العازلة للحرارة. حيث تتكون النافذة من لوحین من 
الرجاج بیٹھما فراغ به هواءء. ويعمل ذلك على عدم وصول الحرارة 
إلى داخل المنزل صيفًاء وعدم تسؤبھا إلى خارج المنزل شتاء. 


وتطدّق هده الفكرة أيضا على ترموس الشاى؛ لحفظ السوائل ساخنة 
لأطول فترة مُمكنة. 














ere : TE ||‏ : 
تصتع الثوافذ فى البلدآن الباردة من وحين من الجاع پیٹھما قراغ به هوا :71:72:27 


4 الهواء ردىء التوصيل للحرارة فيعمل على ا وصول الحرارة ل داخل ہت 6 ا 
تسرّيها إلى خارج المنزل شتاء؛ فیٔحافظ على دفء المنزل. 





و 





اا ا ا 5 ا 5 
الكل 8 سی 3 اش 2 3 :اا ا ا تر ET E RAR‏ یی ہے 

. و ا کپ .ا ا یا وا میم 4 

يصنع ترموس الشاى من طبقتين عازلتين: نها 
۳ کو | ا ۴ 1 ١ ٣‏ من 1 . 1 وی E 0. e‏ | چھی تک ع يتبوت سے ری aa‏ سے اس عر وى چم بو يفول 

ا ١‏ لمكي كلدت اع ل ا و با a‏ ا ا 1 
n" ETE E i‏ به 4 هواء. . E TTS E A AE‏ 
اا FE ET 5 age‏ جا ری لااو 
: وی کو سی :10 HL‏ 


3 لہ الهوا ۱ ۱ ا هد 
ن الھواء ردىء التوصيل ETE‏ ظ 
ظا التر س ند حة ۰ا 
بداخله لفترة طويلة. واس يشوجة جوارة لسائل الموجود _ 








اعلوم- تلصف الضلدس'الابتخائی . التصل الدراسی الأول ۲ 
حه ضوني ب إت١1١11تنات111ننا‏ ' 





1 الدرس الاول؛ تٹوصپل الحرارة 





أ ٠‏ تعلمٹا مما سبق أن المعاين من المواد جيِّدة التوصيل للحرارة؛ ولكن: 
هل كل المعابن توصّل الحرارة بنفس الدرجة أم لا؟ لمعرفة ذلك تُجرى النشاط التالی: 





عراسي بيه ان وريه وو 0 





ا 0 قم بضّھر بعض من شمع البرافین, وضع 
بضع نقاط من الشُمع المُنصهر على طرف 
كل ساق معدنيّة من السُيقان الخلاثة. 


[ + لمن اللازم 
! ثبّت فى الشمع المُنصهر على طرف كل 


لشقوظ 
مع ان من ساق 


© ضع السّيقان الثلاثة على الحاملين 

§ | المغدئيين كما فى موضّح بالشكل. 

ظ 6 فخ راف القنيفان لئ 1 ستیں هار 
٠ش‏ شمع البرافين فوق مصدر اللهب. 

0 آذآ يسان امن اللاوم لشقوظ دیّاپیس 
التب سی گل ساق تاذل اة 
| الإيقاف. ١‏ 

٤‏ )6 دون النتائج التى حصّلت عليها. 


۲ تختلف المعاين فى درجة توصيلها للحرارة. ظ + ولاف عا ييه ا‎ ٠ 
اللحاش يُوصّل الحرارة أسرع من الألومنيوم والحديد. ۱ ۱ ظ ر‎ ٠ 5 
اسع من الحدیدن‎ ge لالیمنییم يُوصَل‎ ٠ 0 


a 
qesema apRamaaan ال قله ممه ف م وق هشور فععيه فش اة  سم امه عمسم م وعم ووووة وموم ممه مم مط ممه‎ rehirak وم مده‎ sinensis aan" 


الام هق ٍ 
الأقلء ثم يليه ٍ 
الألومنیومء ثم : 
يليه الحديد : 
الأطول زمتًا. : 





. 1 
rane‏ لا ا سر قرع ع قا سام 0 :2ھ مه دعق ون ممه هوم وام وك وم سر و و رچ د خا 
5 "3 

1 ۲۳ 
3 ١ 1 ؛‎ 








4 العلوم ‏ للصش السادس الابتدالی - الفسل الدراسی الأول 





حة صوب ب UdIIIOCgA111101‏ 


۱ ےکپ لھا کت INIT TET‏ در ا ONS‏ 





الوحدۃ الثانية؛ (الظاقة الحرارية) سسسب 


سی بسي ی سی ان وھ یہو کے لے و ںای ےد ت سے 










كيفية استخدام المعادن فی ضناعة مُضبان الشكك الحدیدیٰة: 

٭ تثمدد المعادِن وثزداد فی الحجم ئثیجة سَريان الحرارة بداخلها؛ مما 
يُسبّبٍ مشاكل فی فُضبان السّكك الحديدية المصئوعة من الحديد. 

٭ للك يترك المهندسون مسافاتٍ محسُوبة بين فُضبان القطارات» لكى 
لا يحدث الثواءٌ للفضبان عند تمرّدها صيفاء والذى قد یتسبّب فى وقوع 

حوادث للقطارات 








أ -اختر الإجابة الصحيحة: 


لی من المواد التالية لا يسمح بسّریان الحرارة خلاله؟: 
أ الق ي اسي ج الاجا ٠‏ “1 -التماس: 
ئ © تعتمد فكرة النوافذ الرجاجية العازلة للحرارة على أن: 
ئ - الألومنیوم مُوصّل جِيّد للحرارة. ب - الهواء ردىء التوصيل للحرارة. 
ج - الماء ردىء التوصيل للحرارة. د - الحديد مُوصّل جیّد للحرارة. 
ب - ضع علامة (⁄) أو (×): وت 
©الألومنيوم أسرع المعاين فی توصيل الحرارة. 0( 
9© يُستخدم الھواء بين الطبقتين العازلتین فی ترموس الشاى. )ا 
©© تختلف المواد فيما بينها فى درجة توصيل الحرارة. )گا 
ج - اكتب المُصطلح العلمی: 
: @ طاقة تنتقل من الجسم الأعلى فی درجة الحرارة إلى الجسم الأقل فى درجة الحرارة. ( 
ظ #9 المؤشر الذى يُساعدنا فی التعبیر عن مدى سُخوئة أو بُرودة أَىّ جسم. بیج 
.- 6المواد التى تسمح بسريان الحرارة خلالها. وو ٹا 
| © المواد د التى لا تسمح بمرور الحرارة خلالها. 


* شيم يوني سويت رد نز طز ته عة وعدن نے ود ع هه 





۳ العلوم ۔ للصف السادس الابتذاني  الفصل الدراسی الأول‎ ١ 


6 


یا 


الدرس الأول: توصيل الحرارة 





1م استخدامات المواد جيّدة التوصيل ورديئة التوصيل للحرارة 





» يُسِتَحْدِم الألومنيوم والصلب المقاوم للصّدأ فى صناعة: 
٭ أوائی الطهى والقُّدُور. ٭ الغلايات المستخدمة فى المنازل والمصائع. 





i -- 


ا Om‏ کا فا ا 
3 ۷ کو 








۹ يُستخدم الألومْنيْوم وَالصّلبَ المقاومٌّ للصدأ فى صناعة أوائى الطهئ. " E‏ ا ا 
EX‏ لأنها مواد حِيّدة ة التوصيل للحرارة, 





يُستخدم البلاستيك والخشب فى صناعة: يُستخدم البلاستيك فى صناعة: تستخدم الأغطية الثقيلة والملابسس 
- مَقابض أوائى الطهى والقٌّدُور والغلّايات. - مقبض المكواة الكهربائية. الصوفية الثقيلة فى الحفاظ على حرارة 


2 2 
- أدوات تحضير وَعْرْف الطعام. الجسم وعدم الشعور بالبرودة فى الشتاء. 









2 . يُستخدم البلاستيك يك والخشب فى , صناعة نة مقابض أوا أوانى 


3 
و 


7 لأنها مواد ردیئة ة التوصیل للحرارة. 


۱ EE ا ا‎ a فى فصل الشتاء. . 17 رج ا‎ ٥ تخل تستخدم الأغطية الثقيلة ة والملابس الصوفية. التقيلة‎ TE 
۱ : کہ الحلا على سار الت اوشم الشگور بالترودة.‎ 


١64‏ العلوم - للصف السادس الابتدائی - الفصل الدراسى الأول 





نیا ب إاءع!|11ا كر 3ت!11اكيا 


حق اسح و ےت ت مم ام دش شم اش ٹڈ 













4ج" سید ع ا سیت ر 
ا د 


سے عي دين ا قاق و د زاء ورا د 7 20 
E 31‏ 3 0 
ا الد ار : أ ا 2 i r‏ ع 57 e e‏ ا ا E‏ 4 

۲ ا لل رار kk +a 1 E‏ ایی لی او وب ما n‏ 5 و یا r‏ 

5 جو اود 

اج 

ا 1 


5 


:. توتو قاط بی سا یرہ ل أبن رسف میسو ےو ريسيت 1 


یت یں یی 


کو اعدا 0 لق یں 2 ْ اولجس تبره ا ا 5 
موقر يُساعدنا في الفعييد ا E‏ 





: 5 درعمة الحرارۂ بالترمومترات. 
ارقف 
بعض المواد جيّدة التوصيل للحرارة؛ وبعضها رديئة التوصيل للحرار 


للحرارة. 
* جميع المعاِن توصل الحرارة ولكن تختلف فى درجة توصيلها “حر ر 


* اناس أسرع المعادن توصيلا للحرارة. 
* الألومنيوم أسرع منّ الحديد فى توصيل الحرارة. 
٠‏ التُطبيقات والقضايا الحياتيّة للحرارة: ۱ 
تُصنع الثوافة الأجاجية فى البلدان الباردة من لوحين من الزجاج بينهما فراغ به هواء. 
٭ يُصنع ترموس الشاى من طبقتين عازلتين بينهما فراغ به هواء. 
* قرف مسنافات محشوبة بين تُضبان الك الحريدية. 





المواد ا ا التوضيل للحرارة س المواد رديئة التوصيل للحرارة - 














والقلانات. 


| الاستخدامات | صناعة أوانى الطهى والقذور والغلابات: || . صناعة مقبض اليكو اة مہم 


موی سأ نک یھ جک - مح سسب 





الاق تثبل » من ن الجسم م الأعلى ذ فى درجة م الحرارة | الیل 2 
من ضور جر 


اي سڈ چس چس مب س سے سے سے سے سے سے اک سس س س س ا س ت س كك ۲ می a‏ د كذ كت شم عت سو اسیو میں كنا حم فو كفا كا عت عدا عد كل حك - m~‏ = سے سے لل كاوق جا جا اس للا 


ب م 
٠ |‏ صناعة مقايض أوانى الطهى والقدود 


ضفاهة أذوات تخضين وغاف الطعام. 0 


ظ ماک 
الت مستكد التدفكة فى ْ 
تی و ا 





تا یا ا چا تج الا al‏ ا اس اتی نو 


ان 
LE, 0‏ پا وی ا ا ا ا 


û 
ڈ٤‎ 
89 ۰ ور ۰۰ں‎ 
ا‎ 8:10:5: 
: ecer ل ساد سوا اسمس‎ axwe و‎ 


0 أكمل العبارات التالية: 


ج من المواد جِيّدة التوصيل الحرارى مرو E Gata‏ 
کا من استخدامات المواد جيّدة التوصیل للحرارة ٠».‏ ي .. 
ه من المواد رديئة التوصیل الحراری س قل 

و من استخدامات المواد رديثة التوصیل للحرارة نبب ف .... 
628 ضع علامة (/) أو (×) أمام كل عبارۃء مع تصحیح العبارات غير الصحيحة: 
.أ جميع المواد جیّدة التوصيل للحرارة. 

ب من المواد حيّدة التوصيل للحرارة الخشب. 

ج تُصنع أوانى الطهى والغلایات من البلاستيك. 

١د‏ تُصنع مقابض أوانى الطهى والقُدُور من الثحاس. 

ه من المواد ردیئة التوصيل للحرارة الألومنيوم. 

(۴) اكتب المفھوم العلمی: 

أ مواد تسمح بمرور الحرارة خلالها. 


کل لاہ لک سد بهد جد هنا ہے حر -- gaa‏ كد ود شید جد روا كت ا اذ كد احم 


هد كه كك مه بی كد كد ھا كم وم د ين كذ كن كم كه كي كد عن عم كذ كا 2 


زیت مواد ا" نسم e‏ يمرور الحرارة خلالها. 


کا تھا a‏ کا a em‏ فم ہے حم 


) قارن بين: 
- المواد حئّدة التوصيل للحرارةء والمواد رديتة التوصيل للحرارة. 


1 
1 
١ 
ل‎ 


: 4 الملوم - للصضا انسادس الابتداثاى - الفصل الذسشراسی الأول 


حة صوپب ب إت021111ت3111نا 









۰ كك‎ iF 
۲سض ا لے ارلا ہہ‎ 


5 
ے8 


- kt 0 خی‎ 
ا‎ 2 
٤ 


0 “)0 عون یچین 


سے۔ سے 'ے 


تسد وا وی ہےر 


ےآ رر 


ا میکح وت پر بي بويت 


حي لاف ع ےلوہ بعر زمر | اط 


سے 


عر یھ یورام جاور او کر 


لمي سج 





۴٣ 7‏ ےل 5 
لد ا بل كك سر بلاج قا او کو دع يك مود سو ہو سی 


وا[ ھت سس ھی یھ نت و ھا تد و سو چ 1 ۔ 
1 7 اال بی بھی پھر بی ہیں و یھی ہے یھ 
تخب یب ؤ “ع 
وچ خ تل مر می ود و جم بی بی بی جر ڑکا 





ت 


چو يه 


E‏ ہے 5 ل 
1 > اللخرارة ھی ورڈ من شور اف . 4 ع 
: ا 
ن 5 شید ١‏ ۱ ۱ 0 9 8 چ“ هذ 58 .01 ۱ سا یٹ E‏ 


ضا ٦ Ra 2 a‏ 5+ ۱ 9 دسح سامصة الع ہے ا 
> ثنلقل اح رفرھ مين الجسم -..--۔ فى درجة الحرارة إلى اسیو 


8 - الوا ...ا صمح یضریان الحرارة خلاثیاہ د 
۱ _ ہہ تل سابد 5 


گی نے سہ و و ا فا و 
۹ _۔ چا تہ لاء ے۔ کے کے ولک ا 
پتگمتت ا 


0 4 
٭- یک < آوانی اگ 55 کی ج سرع مسو رواحت ای بو ع ون 


= خي أمثلة لحم واف ردنذبغ نے ہیں تنج سد تح ارڈ سے سے ہے سپ سے وھک ھا ا حا ی ی کے اشرق 


۱ گے آل س ل غ ا ی 
ع 5 عق سے کے کو و ای 


37 


عر 





لآ اس لستدیح الحرارة لذن کسنتاجھ حت اح 
5 05 95 2 ۲ں ا ۱ 
م - یوضل . . .....-.- الحرارة أسرع من الالومديوهف. و 


و لے ےد 
3 ت : 
اہ کے y~‏ : ہے : ١‏ گے >8 يه ”مأػًٛو ےج" با ہے و نچ 
3 تستخدم اٹمواد ‏ ومیٹة اتو حط الحرارد قى حساعة س ةة فى 54 
اختر الإجابة الصحيحة: 


. 0 

72 کل محا يأتى من المواد جيْدة التوصیل للحرارة ما عدا‎ - ١ 
ا‎ 5 2 5 5 ١ 

اجس ہیں ۹۔8۴ حیدہ والأكومتيوم - الزجاج والخشب - الألومتيوم ه التحاس ی - رشق وقح 

زت )۲۰٠۰٢‏ (الحدید - الالومتيوم Ea‏ ن - ڑل 
(ائحدید - لتحا ہے ائیلا تدك - وي 





؟ - آسرع المعادن فى توصیل الحرارة: 
۳ - يستخدم فى ستاعة مقيخس المكواة الكهربية: 
حِدْد 3 اكتوصيل للحرارة: نة سفیئیة خرف (الرٌ جاجح - الهواء - الحشي الخشي - فر 


5 - هن المواد . 
٥‏ - هوش ر یساعدنا فى التعبیر عن مدی شخونة أو درودة أن جسم هو: (الكطة - الحرارة - درجة الحرارة - قي 
1 - عند تسخین المعادن فإنها: ۱ 0 
(تتمذد وتزيد فى الحجم - تتمدّد وتقل فى الحجم - تنكمش وتزيد قى الحجم -1< 
۷ - تستخدم الملابس الصُوفیة الثقيلة للمحافظة علي (حراء رة الجسم - دفء الجو - بُرودة الجسم - بُرونة ل 
4 قققل ایا 5 ن الس (البارد إلى الشاخن -الشاخن إلى البارد - البارد فقط - النارد ككل 
اكتب المصطلح العلمى: 23 
١‏ - شورۃة من ضور الطاقة تنتقل من الجسم الأعلى فى درجة الحرارة إلى الجسم الأقل فى 
درجة الحرارة. 
؟ - مؤشر يساهدنا فى التُعبير عن مدی شخونة أو بُرودة أي جسم. (البحيرة ال 


(قتا ۷(“ 


ف = ١‏ - . 1 1 3 س اھ اوہ 


7 ١ 


| موس فت طوس‎ N 


2 دو ا لت ای > تج ا رم 
ری پا 0 لو اہ زا ا 
E .1‏ 


حك صوديا ب إت021111ت3111نا 


؛ - مواد لا سمخ ہسرپان الحرارة شلالها. (اسبوط ۴۰۷۱۰) (..........) 


٥‏ ب أسرغ المعادن فی توصيل الحرارة. ۱ | اسا 
" - غُئصر هِيّد الثوصیل للحرارة؛ يُستخدم فى طٰدع أو انی الطهى. شنا ١؟)‏ سیت 
ضع علافة (⁄) أو (۸): 

١‏ - تُصئع آوائی الطهى من البلاستيك. 

۲ > الهواء من المواد جيّدة التوصيل للحرارة؛ 

۳۔ تنتقل الحرارة من الجسم البارد إلى الجسم الساخن. 
؛ -.من العواد وديثة التوصيل للعرارة الكحاس: 

4 - الألومئيوم يوصّل الحرارة أسرع من التحاس. 

٦‏ الزّئبق جِيّد التوصيل للحرارة. 


, , 5 ا 4 
- ترك مسافات بين فُضبان السّكك الحديدية حتى لا يحدث لھا التواء عند تمددها. 0 
رت 





3ا 
تا 
(مطروخ ۰(]۲۰۱۹:) 
) ( 


( 


(المنیا ۲۰۱۷)( ) 


۸ - تُستخدم الأغطية الثقيلة والملابس الصوفية فى فصل الشتاء. 
صؤب ماتحته خط؛ 
١‏ - يُستخدم البلاستيك فى صناعة الغلايات المُستخدمة فى المنازل والمصانع. 


وو 
mass‏ ہے یحو جن > لع حا مق ع و جم وہ لك حك م زا رک جع كك ا sa‏ یف رام مد بيك امیر وعد بد mam‏ 


[Ya 8‏ 
۲ - الألومنيوم أسرع توصیلا للحرارة من النحاس. (الغربية ۲۰۱۷) 
(السویس )١١7١‏ 


۳ - المعادن المختلفة تنقل الحرارة بدرجات واحدة. 

؛ - يُعتبر الحديد أسرع المعاين توصيلًا للحرارة. 

م - عد شريان الحرارة خلال المعاين فإنها تتكمش. 

١‏ - تُصنع أوانى الطهى من البلاستيك, بینما تُصنع مقاہِضنھا من الألومنيوم. 


(کفر الشيخ )۲٠٢٢‏ 


۷۔ التّحامن من المواد آلٹی لا تشمح ہمرور الهرازة غلاٹھا. 
رئب المواد التالية من حیٹ سرعة توصيل الحرارة تنازليًا: 
(الالومنیوم - الحديد - الحاس) 
اختر من العمود (ب) ما يناسب العمود (أ): 
اا )0 e‏ کے (ب) ERE‏ 
١‏ - درجة الحرارة: أ( ) مواد لا تسمح بسّريان الحرارة خلالها. 
انعرارة ب ( ) مؤشر يساعدنا فی التعبير عن مدى سُخونة أو بُروذة الجسم.. أ 
؟ - المواد الموصلة للحرارة: | ج ( ) صورة من صور الطاقة تنتقل من الجسم الأعلى فى درجة ' 
٤‏ الخواد رديكة التوضيل: ٠١‏ الحرارة إلى الجسم الأقل فى درجة الحرارة. | 


للحرارة: د ( ) مواد تسمح بسّريان الحرارة خلالها. 
ه ( ) تُستخدم فی قياس درجة الحرارة. 









١‏ السلوم ۔ لاضف الساذس الابتذانان ۔ الفصسل الدراسی الأول 


حة صوبي ب إت11]1تنت111ننا 


OS‏ وت 
۱ 1 ) نظ تم فى صتا وای ھی والفلايات. 
۲ - الصّلبٍ المُقاوم للصّدأً: ER 7 ۳٣‏ توصیلا للحرارق 








۱ حا بينهما فراع ته شواے 
٣‏ - البلاستيك: 97 ) ا نع من لوحين زجاجییں ' غ به شواء, 
ثانيًا: الأسئلة المقالية: 
علل لما يأتى 
١‏ - ضرورة وجود مسافات ہین قُضبان السّكك الحديدية. د 
؟ - تُصنع أوانى الطهى والقدور من الألومنيوم أو الصّلب المُقاوم للصّدأً. (الغربية, 
" - تصنع مقابض أدوات الظهى من الخشب أو اليلاستيك. (المنيا .م 


: 
١ 
0 
0 
1 


Era aA EE 


1 - يُستخدم الهواء فى صناعة النوافذ الزجاجية العازلة للحرارة. 
- الألومنيوم من المواد جيّدة التوصيل للحرارة. ˆ 
ماذا يحدث فص الحالات الأتية؟: 





. تلامس حسمين متساويين فى درجة الحرارة.‎ - ١ 
. ٠ عدم ترك مسافات محسویة بين قُضبان السّكك الحديدية.  8 - مُلامسة كوب شاى ساخن باليد‎ - 1 
اذكر وظيفة (أهمية) كل من: ئ‎ 
٣ عالمواة تة التوصيل الحرازة 2ے شرف ا ل اهردق (الشرقیة‎ 1 
:٠ةينرفنا( الأغطية الثقيلة والملابس الصّوفية.‎ - ٤ الصّلب المُقاوم للصّداً.‎ - ۳ 
: ترموس الشاى.‎ - ٥ 
قارن بين:‎ 
المواد جِيّدة التوصيل للحرارة والمواد رديئة التوصیل للحرارۃء من حيث:‎ - 

(التعریف ۔ الاستخدام ‏ أمثلة). 
انظر إلى الشكلء ثم أجب: 
أ تم توصيل الجسم (أ) مع الجسم (ب). 

قم بتحديد الجسم الساخن والجسم البارد. 


فهد ۴ یعنی ان اہ 2222282۳ 7 





7 
و 


العلوم ۔ للصف السادس الابتدانی ۔ الفصل الدراسع 





حك صتقںں ب A11111‏ می ممکمسسسسسیے 


١ ۳۰۰۰۰ ١‏ يقواضفات الوزقة الامتكانية ا مغل الذ زا Ui‏ ول 





[) ١أ‏ اگمل العبارات الأنية؛ 





أ - عند لس قطعة الع باليد فإن السزارة كلتقل هن تس إلى سه 
۲ - تُصنع أوانى الطهى من ............ بيئها تُصنع مقابضها من .. 
۴ الاو س لاوخ ب سيت الحرارۃ خلالها. 

- الزفبق من العواد بء التوصيل للهرارة: بيا الأٌجاع من الخؤاد ب التوضيل للشرارة: 


ب ماذا يحدث فی الحالات الأتية؟: 
1 اكتب المصطلح العلمی: 
١‏ - طاقة تنتقل من جسم لآخر بشرط اختلاف درجة الحرارة بين الجسمين. ) سشسل) 


۲ - إذا لم تُتر ك مسافات محسوبة بين قضيان السّكك الحد دذنة. 


0 


۳- شر يساعدنا فى التعبير عن مدى سشخونة ة أو بُرودة أى جسم 5 سرن 2 
٤‏ د مادة ردىئه 4 التوصيل للحرارة توحد بدن ۱ ر لطيقتين ۱ العازلتين بترموس الشاى. )سس 


ب اذکر استخدام کل من: 3 
١‏ - الصّلب المُقاوم للصّدا. ۲ - الملايس الصّوفية شتاءً: 


أ اختر الإجابة الصحيحة: 


3" 
عہ ھا وہ وہہ ans amma‏ ےہ ود سے رد وہ ہے عو هذ اا ی 


١‏ - تُصنع يد المكواة الكهربية من: (الأتوعطيو: لزاع - اتك اریت 
-٢‏ أسرع المعادن توصيلا للحرارة: ۱ (الألومنيوم - الٹّحاس > العدیق الوضناضئ) 
۳ گل عا بن من المواد رويكة التوضيل للحرارةعذا: (الخشب - الهواء - الزجاح - الزّثيق) 


٤‏ - تُستخدم لقياس درجة الحرارة أجهزة معينة هى: 
۱ 1 
(الميزان الحسّاس - الترمومترات - الميزان ذو الكفتين - المخبار المدرّج) 


ب علل لما يأتى: 

١‏ الاس آمو لوان لال تر مل السرانة 

۲ - تُصنع النوافذ فى البلدان الباردة من لوحین من الرٌجاج بينهما هواء. 
1 ضع علامة (⁄) أو (×): 

١‏ - يُعتبر الحديد ردىء التوصيل للحرارة. 

۲ > الهواء يسمح ہمرور الحرارة خلاله, 

٣‏ - تنکمش المعادن کن وو“ الحرارة خلالها. 

٤‏ - تُستخدم الحرارة فی تحضیر الاغذية وصناعة الرجاج والورّق. 
:بقارن بين الحرارة ودرجة الحرارة. ) 


:اف ا اد ارد يي یں ا ل ا ا لس ل 2ك میں می لك بعر 
3 سای نل ا 





ا ع2 


اع :- اي لي ا عير 


2 


1 العلوم ۔ لصف التدس الا رتدالتي 3 الفصل الفراسي الأول 





حة صوپب ب إت1١211ن0ت111ننا‏ 


أهداف الدرس: 

فی نهاية الدرس ينبقص أن يكون التلميذ قادزا على أن: 
© يُحدّد مقهوم الترمومتر. 
2 يستنتج فكرة عمل الترمومتر. 
6 يُقارن بين الترمومتر الطّبى والمئوى» من حيث الاستخدام والتركيب. 
© يقدّر أهمية الترمومترات فى حياتنا اليومية. 

مفاهيم الدرس: 
([© الترمومتر. © الترمومتر الط٘ظبی, 
ٹ2 الترمومتر المنوص. 





نف نج" 


جج وو 
۵ 


کت 
سا 





ت ی سم 








بیس انان گیاس خیفاا الاو ی ی ی ن سس 


Nb 


٠‏ تعلمنا فى الدرس السابق أن للحرارة استخداماث كثيرة فى حياتناء ونظرًا لهذا فإن قياس درجة الحرارة مهم جدًا 
فى حیائنا اليومية؛ حیث؛ 













کر و کیو نہ عم تھی تا ا کا 
كد 1 8 1 
۴ بیو ا اي 1 7 


sS saa‏ کے جس سے sass‏ ال لك لكك كر كا ب 


يساعدنا علص الاطمئنان علی 
الحالة الصحيّة لأجسامنا. 


¢ ه تساعدنا حاسة 4 

, اللمس على معرفة إذا كان‎ ١ 
الجسم ساخنا أم بارذا فقط.‎ 
ولقياس درجة الحرارة بدقة‎ 

/ نستخدم مؤشرا دقيقا 3 


f 


5 يسمص الترمومتر. 


۱ 1 
۱ 1 
١ 1 
1 i 
١ 1 


ہے هه اد اق عفد مس چ aa‏ عه حك لد کو ند لاد کے 


اللہ عد soo‏ عد لد لد لد يج لد کک ا ےہ ے ے ے تا 


سے 00000 تحتاج العدید من الصناعات 
العدفیڈ درجة ة حرارة معت 


کہ 3 يُمكن الاعتماد “على حاشة اللمس فى اتقدين دزجة او ارق ا 2 و و ا ا ا کو 
کہ انها وسیلة غیر دقیقة لا فی تباش درج السرارة: سس و 







العلوم ۔ لصف السادس الإبتدانسن - الفصل الدراسی الأول "a‏ 


حه ضوب ب 8111161 115اوئن 








4 
E 


۱ 
۱ 
ا 
1 


* ندرا ٹاو ا 










10 9كأتبب کہ 9 ا و ات 1 سی 
_ الؤهدة ill AM) hyn‏ لاد 0ب وواٹاظ 


J 
A 





۱|10 jill ل‎ if ھ۹۳٢‎ | 


(HAN lA ار‎ 





ا لہ الشكرة الغامية احار أ۱ ميز ار مم مارات تقوم ith‏ 





| 0 it ا[ اک رم سس‎ 000 bingy pial 
0 فا 3 ور اعال نے اع 7 / اور 5ل # سر‎ 


20 


اا وا huh,‏ + کاو ین إا > ام 


۰۷ 
1 ۹ 0 ارده او 1 ایر زرف ( TE‏ 4و 


۰ 


أ 
۱ 
ا 
۲ 


l4 44 اس‎ (lue ela 4, Mell’ 













ER‏ اج مم سو ود ی موی درد 


1 E HAN 


سا سوق یا ف 


1 
1 )ام ا جاجسة بكديتين مشار رن مدي الەساء و اول 
ا يولي lel‏ 
1 7 5 
00 أضف بضع قطراري ھن الأون الأهمر 4 الأقليب. | ملا عام 
ا 
1 


: 4+۶ 


n 4‏ 7 اسر 
1 مائشسل 


الاس مسر 
العلامڈائملاز ١‏ 


)۳۴ ضدم ااغاطة فی الزهاجة خوك ]' ناخس قاع الهاج ساس ای ۸ 
0 ) استخدم الصّلصال فی تثريت الماضّة وغاق أؤمة الزجاجة. 
)1 نس أى الو رة المفراۂ شين ام رٹ الماضية عبني 0 


ْ الشفقین؛ گھا فو موضدم ۳ الكل‎ ١ 
حذدمستر ى السائل فى الماة باستخدام فلم التلوين الأدوا: ظ‎ .0( 


۶7 
0 
00 
5 
أ 
1 
و 


كهول وماء 
| ماف إارهما ار ** 


ار 


ا 


سال ف ماشو ٠‏ 





پدوسجعس-ححسسسہ ن ی س ی چ اچ سے و سس خر ت و سے ت ن تک الاجا 


اض ضع الزجاجة فى إناء الماء الساخٰن, ثم لاعظ ما يحدث 
E‏ ى السائل فی الماصة وحددہ باستخدام فلم الڈاورنٰ 





1 

| الأعمر عام سان 
۱ | 
5 





() هع الزجاجة فی إناه الماء المظج؛ ثم لاسظ ما يحدث 
لمستوی السائل فى الماضّة؛ وحددہ باستخدام تلم اللو بن 
ظ الأزرق, ظ چ2 

ما ماع ڑا 


i rti ۱۴ ۳‏ 5 
7 کسی ےو ا می پا سد ۳ ای ا 0 باعل 4 ا 
مد سے 


ڈ0 کہ ا یی u‏ ا و ا : اہ 
E‏ 2 : 


ھی تفر خیم اس سائل || 
۱ لس 
3 سے کے ا 


عسي a‏ نوا 1 rei‏ کے سيو سے گا ہا تچ سد 5 
5 
|| 




















7 یبا بد یہ رن سا ا 1 
1 ۲ 


را 






ا 1 . 1 
پا E‏ 0 سس ع لا ےر 7 1 و 
ا کک 2 ۱ ات ١‏ 
REE einen‏ 1 1 - : 
80 #111 فاع واو 


تپ اله + لاف الساوس انار زی ء الفصل اشرامی الأرل ا 


الدرس الثائی؛ قياس درجة الحرارة 


...م۱ مل ت وس س سا عم 5 


ِ أنواع الثرمومترات 


8) يُوجِد نوعان من الترمومترات؛ 


|“ الترمومتر الطبی ظ ۳ - الترمومتر المثوى 





8 تركيب الترمومتر الطبى: 


١ ١‏ ا زحاجية سميكة نا * و و 
بداخلهاأنوية شید 


۱ / : د أنبوية ضيّقة مغلقة ا ا شرف 
١ E‏ 
ول EE‏ الآخر يتصل بمستودع يتجمّع به الزثبق. 


AE :‏ : 2 3 و 7 1 
تا ا .. ٠‏ تُوجد فى الأنبوبة. الشعرية 

سی اختفاق): ١ک‏ بی لو 
A 1‏ فوق مستودع الزثبق. 


.0000.00 يصع من الزجاج... ٠‏ يتجمع به الزثبق. 
رع وج 1 .وول پالگرودة الهغرنة 


٠ ٠١ ۱ ٠ 1‏ تدريج الترمومتر الطّبى يبدأ من درجة حرارة.., 1 
o‏ 1 التدريج ٥‏ درجة سيليزية إلى ؟؛ رج سيليزة؟. : و 
٠٠ 1 13 (١‏ کل درجة : دة مُقسّمة إلى عشر رة أجزاء. ١‏ 













: يُوْجَد فوق مُستوذع الزئبق ق اختناق فى الأنبوبة | یں 


8 


+ e ATs 


1 
E 


ما و الزثبق ہت ة إلى المُستودع؛ ؛ حتی 586 من تسجیل القراءة E‏ 





اا 


الترمومتر الطبى | جهاز ز يُستخدم فی قياس درجة حرارة جسم الإنسان. . 8 


١4‏ العلوم - للصف السادس الابتدائص - الفصل الدراسى الأول 


حه صوپب ب إت021111ت2111نا 





د ات ا ا لیج وی ا او نے ER‏ 10 0 هر ا 1 م 
و یی ہو هت ز ا سح یم 


E‏ تا و وا ا ا و ای 





سے م ود وت عر بهي 


ح4 ضوتب ب 8111161 د۱۱۱ئن 








انباغ الأٹی! 
الكهول الڑپٹیلی' وذلك للفضاء لی 


ه عند قياس درجة حرارة الجسم يجب 


٠ KR‏ وُر الثرمق مثر بوضعه فى 


سم ٠‏ جلّف الترمو متر جِيدًا من الكحول 
Lê,‏ بقطمة قطن طبّى. 


و الترمومتر يدا قبل السشهدامه. 61539 
را حتى يعود الزثبق إلى المسنودغ' 


.۔۔۔ ٠‏ ضع الترمومتر أسفل السان لمدة دقية' 





واحدة. 


تر الٹحاذیة لسطح الزخبق: ٹا 





٠٠ :‏ أخرج الترمومتر من الفمء ثم سكل قراءة “ردخ 





لے .لاپ زر * || * يك 
. 1 عق یر سام الکعول شم نله فى لک ر 
٠‏ مما سبق نستنتج أن: 5 
يرال متام فى دی نري ہب 


- ال'كنة الد ںی 
دو ازاز الجسم حط من .خلال تحديد رقم الذى يتوق عنده مستوئ سه © لزئيق بالترمومتر 





geet TEE 
لا طفن ریز سی بوفنغه فى قاء علیہ 7 ا ر‎ 


ا E‏ ا سم ر 


رة الماء المغلى تكون أعلى من ٤١‏ درجة سيليزية؛ مما يؤدى إلى 0 





ا ارس در ہے جا د 


لأن درجة حرا 
وضغطه بشدة على الأنبوبة الشعرية فينكسر الترمومتر. 35 


٭ يجب عم الضغط 6 انکیٹ لطبّی بأسنائك : بقو و : 9© - ١‏ ا 2 و 0 
حتى لا ینکس فينسكب ما به من ز لبق ثبق سام فى الغم مما یؤدی إلى - حدوث تسم سس 











لعلوم زم السادش الابتدائي - القصل الدزاسما / 





الدرس الثائی؛ قياس درجة الحرارة 





اد 
5 
1 
1 


ا 


55 1 3[ پیر کے یں را ا TT‏ 
E oF 1 0‏ 
n ١ 9‏ تی و کی 3 EF‏ | 
٢ ۰‏ 90 ۲ و الوذ ع ۹ 0 0 ار 
كد a‏ ٹے ی ات 4 0 1 
اد ٣‏ سج 7ج ى۶ 
7 5 7 


ك 
ا سا ٹہے 0 





الترمومتر الرقمی؛ 

ہ یُوجد بعض الثرمومترات الرفمية الحديثة: والتى تُظهر درجة حرارة الجسم رقُمیٔا. 

٠‏ تُستخدم هذه الترمومترات؛ لقياس درجة حرارة الأطفال خاصٗة. 

ہ هذا الترمومتر أسهل الأنواع فى الاستخدام؛ حيث إنه يعتمد -فقط- على قراءة الأرقام التى تُظھر على الشاشة. 
٠‏ يبدأ الترمومتر بالعدٌ إلى أن يصدّر منه صوتُ صفير. عندها يُعبّر الرفُم الظاهر على الشاشة عن درجة الحرارة. 











أ - اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: ْ 
(© درجة حرارة جسم الإنسان السلیم تُساوى ..................... سيليزية. (۶۳۹۔ (TA TVê‏ [ 
© السائل المُستخدم فى صناعة الترمومتر الطبى هو: (الريت - الماء - الزئيق - الكحول) ۰ 
© الفكرة الأساسية لعمل الترمومتر هى تغيّر ...................... الموجود به مع تغير درجة الحرارة. [ 

(حجم الغاز - كتلة السائل - حجم السائل - كتلة الغاز) [ 

إْ ب - اكتب المصطلح العلمی: [ 

| © أداة تُستخدم فى قياس درجة حرارة الإنسان. NE,‏ | 

| © جھاز يُستخدم فى قياس درجة الحرارة. 5 

595 

< © يُوجد اختناق فوق مستودع الزثبق فى الأنبوبة الشعرية للترمومتر الطبى. 

[ © لا يُطَهّْر الترمومتر الطبى بوضعه فى ماء مَغلٰی. 

۰ د - انظر إلى الشكل الذص أمامك. ثم أجب: 

ْ 69 اكتب البيانات على الرّسم: 


اص سک دی بطع ييا ع بجت ع عتو جیا جنا جاع م يز کو عيطي جاح رر و ا هينه ابوه ينع ع انه راد سس وہ رد وج سے وع متي با ا ل يفل وق رھ بج اک جاع عق لاع بخ جني ياي ایا ی جاع ون چا و من ا ا چا دا ورک اد دز و را ا یا زا ا زا گن ا رز و و ہد کیا خر رو لہ ار ا لد ا و ا در تہ ا ا دق 


١ العلوم ٭ننصف السادس الاپادائي الفصل الدراسی الأول‎ ١/4 





که صوب ب إت11!1ونات2111نا 


و سو ہے کے ہے سے یں کی ا و ای ےس لت ور وک 1 تا 


8 
الوهدة الثائية؛ (الطاظة الحرارية) سس سس سس سه 


م 
1 


د نے وھ کی ہو کے 
اج امح مو یہ ترجہ ہے ن و چ اا اچ 


يالب کی جيب يد کیک بهد لت ط- درو ہے 
۶ 





> وچ - ج ےی 








۱ 
۱ 
۱ ظ ظ تركيب الترمؤومتر الفتوى؛ ١‏ 
el 0-076 E‏ 
۱ » بنرکب الترمومتر المئوى من 

۱ ۱ پچ 
می 75 ؛ أنبوبة زجاجية شفافة 


حي , أنبوبة ضيقة مُغلقة من أحد طرفيهاء والطرف الآخر 
تہ أنبوبة شعرية يتُصل بمُستودع الزثبق یق (لا يوجد بها اختناق). 
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٠‏ يتجمّع به الزئد 
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٠ 35‏ تدريج ج الترمومتر المثوی يبدأ من درجة حرارة صفر* سيليزية (درجة _ 
رع _ التدريج تحمّد الماء) إلى درجة حرارة ۰ سيليزية (درجة غليان الماء). 
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20103 الترمومتر المثوى يُطلق : عليه اش آئیمونٹر‎ ٠٠۰ 
جزء» کل جزء يُمثل درجة واحدة.‎ ٠٠١ ٭ تدريج الترمومتر المتوى مقَّسّم إلى‎ . 
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هو الات اشنا المُستخدفة فی ۳ من الئرەؤهەتر :0 والترموفس المٹوی 
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المياه الغازیة الباردۂ ثم ثم سجّل درجة الحرارة. لگ | 
1 غازية باردة ا سيليزية. 







E : 1 '‏ 0 : 0 1 
٠‏ الترمومتر المثوی یُستخدم فى قياس درجة حرارة السوائل. 23ء 


. ٭ درجة حرارة السائل تُعادل قراءة التدريع ای يتوقف عنده ہ مستوى سطح الزثبق ق بالترمومقر. _ مک ١‏ أ 









يكون انّجاه کرس یی ارا يتور 
الحرارة بطريقة صحيحة. 


ظ ذهب التلاميذ إلى المعمل مع المعلّم لإجراء تجربة عن اسستخدام الترمومتر المثوی؛ وأثناء ذلك أمسك أحد اتام ئ 
| بالتں وہ ۱ بابا: اد الضغط عليه بأسنانه, 7 ا ناخد مثه ات مومترء ويطلب منه ألا يفعل ذلك مدة أخرى. 1 
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الترمومتر 0 01 اة (جهاز). ب يُستخدم دم لقیاس َم الحرارة... ا 
* الفكرة الأساسية لعمل الترمومتر هى تفيّر جم النسائل (الزثبق) الموجود به؛ مع ary‏ درجة الحرارة. 5 ا 


تعثبر حاسّة اللمس وسيلة غير دقیقة لقياس درجة حرارة الإنسان. نے 
أنواع اللزموفترات ظ 
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| ٭ يُستخدم الكحول الإيثيلى لتطهير الترمومتر الطبى قبل وبعد الاستخدام. .: 8 
* تُستخدم الترمومترات الرفمية الحديثة لقياس درجة حرارة الأطفال. : : 45 
) ٭ أقل درجة على تدريج الترمومتر المئوى هى ضفر* سيليزية (درجة تجمّد الماء). جوا 
| ٭ أعلى درجة على تدریج الترمومتر المثوی هى *٠٠١‏ سيليزية (درجة غليان الماء). وک یں 
٠ |‏ ممیزات الزثبق؛ سائل فضى اللون - لا يلتصق بجدار الأنبوبة الشّعرية - يُعطِى مدى واسعًا لقياس درجة | 001 
الحرارة (يبقى سائلا بين درجتى حرارة ۴۳۹۰ ٭ سيليزية و “۳١۷‏ سيليزية) - جِيّد التوصيل للحرارة - مادة مُنتظمة 


التمدد. 





الترمومتر المتوى 





سأ أنبوبة زجاجية سميكة, يُوجد بداخلها أنبوية | أنبوبة زجاجية سميكةء يوجد بداخلها أنبوبة 
| شعرية تتصل بمستودع يُوجد فيه الزئبق. | شعرية تتصل بمستودع يوجد فيه الزثیق. 
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) أكمل العبارات التالية: 
آل تدريج الترمومتر بى يبدأ من درجة حوارة......- 
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0 نت الما عفد دركة احرآرة مان 5 
ضغ علامة (/) أو (×) أمام كل عبارة» مع تصحيح 
5 : د يستخدم الترمومتر المئوى فى قياس درجة حرارة حسم الانسان٠‏ | ظ 
آٹگا تریح الترمومتر الطَبن يبذا من الصف حتئ ٠٠٠١‏ درجة سيليزية. 0 
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ا يُستخدم الترمومتر الطّبى فى قياس درجة حرارة الشوائل. 1 
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أولا: الأسئلة الموضومیة: 
أكمل العبارات الأتية؛ 


8۹ ۰۲۰ فكرة عمل الترمومتر ھی تغيّر س الشائل مع تغیر درجة الحزارة: زر‎ - ١ 


۲ - من أنواع الترمومترات ESE aa‏ 
" - يتجمٌّد الماء عند درجة حرارة ........ درجة سيليزيةء ويغلى عند ................. درجة سيليزية. (الإسكندرية ۲۰۱۷) 


ESA الأجهزة التی تُستخدم فى قياس درجات الحرارة هى‎ - ٤ 


٥‏ - يُستخدم الترمومتر الطبى فى قياس ......................... جسم الإنسان» وتدريجه يبدأ من ٠١‏ درجة مئوية إلى 
سس E‏ موي الوسماعيلية 7۰۱۸ 


۷ - تدريج الترمومتر المثوی يبدأ من درجة حرارة .................... درجة سيليزية إلى ٠٠١‏ درجة سيليزية. 
اختر الإجابة الصحیحة: ظ 
١‏ - أقل درجة فی تدريج الترمومتر المئوى تمثل درجة تجمد: 


قا 
ت ۴ نق تو 1 ۴ ۱ سے : 


(القاهرة ۲۰۱۷) (الزيت - الكحول - الرّئيق - الماء) 


(القاهرة )۲۰٠٢‏ (حجم الغاز - حجم السّائل - كتلة السّائل - كتلة الغاز) “١‏ 


۲ - یحتوی ڈستودع الترمؤهش الطب على: (زيت - كحول - زتبق - ماء) 


٤‏ - يبدأ تدريج الترمومتر المئوى من OCA‏ دا نا درجة سيليزية. 
(أسيوط ۲۰۱۹) (صفر - )٠٠١ - ۳۷ - ٠٣‏ 
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5 - تدريج الترمومتر الطبى ينتهى عند .................... سيليزية. (٣٥۳'۔‏ لكك ° £0( 


۷ درجة حرارة حسم الانسان السلیم 1 وکا درحة سيليزية. 
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52 اگتب المصطلح العلمي؛ ظ ظ (الجيزة ب 
٠‏ > جهاز يُستخدم لقپاس درجة الحرارة. جة مثوية. وان 1 
٢‏ - ترمومتر تدريجه يبدأ من ٥٢‏ حتی ٠٢‏ ددم“ ٭““" السویس ۹,, 

٣‏ - جهاز يُستخدم لقیاس درجة حرارة سا (القاهرة ١‏ , م 
؛ - السّائل المُستخْدّم فى تطهير الترمومتر الطبی٠‏ 0 
4 - المادة الترمومترية المُستخدّمة فى كل من الترمومذر 
ضع علامة (/) أو (×): 

١‏ - الكحول الإيثيلى هو الشائل الشُمتخدم فى الترمومثر ' 5 (الإسكندرية 
امدقم الام نٹ اليفوى اباس ترجا حرادا جع ٣‏ ن٠‏ : 01 
" - يحتوى الترمومتر الطبى على اختناق. (أسوا سید 2 
ات قري ایی وگ ينا من شهرة ی اة سوان سید | 
ANT‏ درجة حرارة فى الترمومتر المثوى مدل درجة انصهار الجليد. 
صوب ما تحته خط؛ 

١‏ - السّائل المُستخدّم فى صناعة الترمومترات هو الماء. 

" - تدريج الترمومتر شر الطيْن يفنأ من ۴١‏ ° سيليزية إلى" _١١‏ ۰ سيليزية. 

؟ - تعتمد فكرة عمل الترمومتر على تفثر كثافة الئل الموجود به مع تغيّر درجة الحرارة. 
٤‏ - يُوجّد اختناق بين الفُستودع وبداية الأنبوبة الشُعریة فی الترمومتر البئوى. 

© - أعلى درجة فى الترمومتر المثوى هى درجة تجمُد الماء. 
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ثانيًا: الأسئلة المقالية: 
J‏ ۱ 
(چ) علل لما يأتى 
١‏ - لا یُمکن الاعتماد غلى حاسّة اللمس فى قياس درجة الحرارة. 
۲ - يُوجّد اختناق فی الأنبوبة الشّعرية أعلی مُستودع الزٌّثبق فى الترمومتر الطّبى. 
۳ - یُستخدم الزٌثبق فی صناعة الترمومترات. ایر 
٤‏ - يجب رج الترمومتر الطبى قبل استخدامه. 
© - الزثبق يُعطِى مدى واسعًا لقياس درجات الحرارة. 
٦‏ - لا يُطهّر الترمومتر الطبى بوضعه فى ماء مغلى. 
۷ - يجب عدم الضغط على الترمومتر الطبى بأسنانك بقوة. 
۸ تدريج الترمومتر الطبى ايتراوح بين 9" و ٤١‏ درجة سيليزية. 
٩‏ - لا يُستخدم الترمومتر الطبى لقياس درجة غليان الماء, (السود 3 1 
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العلوم ۔ للصف السادس الابندالی۔ الفسل الدراى ا لا 
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ماذا يخدث فض الحالات الاٹی؟: 
۱ / 2 
۱- وضع الترمومٹر الظبى فی ماء يفلى, | ذا )9١5١‏ 


اکر pg û bei f‏ و نو موی 


؟ - عدم وجود اختثاق فى الثرمومثر الطبى. (القاهرة )۲٠٠٢‏ 


۴ > کسر مُستودع الئرمومٹر وانسكاب ما به من زثبق فى فم الشخص الذى يستخذهه. (الغربية ۴۰۳۰) 


٤‏ - وضع الترمومثر المئوى فى ماء يغلى. 


اذكر وظيفة كل من: 

١‏ - الرّميق: ۲ - الترمومتر الطبى. 
" - الترمومتر المئوى. ‏ (الشرقية.؟١؟) ٤‏ - الكحول الإيثيلى. 
٥‏ - الاختناق الموجود بالترمومتر الطيى: ۱ (دمياط ۲۰۱۷) 
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1 18ا اسع الجهاز سسس 


- 5 = 0 0107 J 





U aL‏ سر ساد يسور : HKU‏ سد 


ج يبدأ تدريجه من ............. درجة سيليزيةء وينتهى ب .............. درجة سيليزية. 
د الشائل المُستخدّم فی تطهيره 0 0 
قف سيب وجود الاختناق فى الأتبوية الشعرية سس 
=F‏ أكمل البيانات على الرّسم: ' ظ (الجيزة )٠١٠١‏ 
© يُستخدم هذا الجھاز فى .د. 
3( يبدا تدريج هذا الچھاز من سد تمد ويٹھی عفد سسب ن ووجة ميان ية 





e ۱‏ ود ہہ ود هك و دم : وك عوك ايد ہی د اسه بعد كد ييه هد ہے ہے : mw‏ 
8 هه كت د مہہ = لہ ادس ے- سوہ mm E‏ ود يود چ e‏ یس ہس ا ۱ روک gaa‏ لود هه كد سد حا - 
سی سب و نا و من ۳ عد : جو ياي هيم ph‏ او ہی اع يح پا نشم ہت 8 ایت ب ۳٦‏ 1 / ذ 81 ند 7 / ۳ e r‏ > ت ص 


١6‏ العلوم - تلصف السادس الابتدائس - الفصل الدراسی الأول 





حة ضوى ب إت021111ت2111نا 


۳ الدرس الثاناى 


۱ ' 5 ۱ ۶ [ ى الات 
û‏ فات أ یڑا اال 


٠ 
ور‎ ٠ ۱ بی‎ 
ختبار رںبلا‎ 






3 


أ اکمل: / 
١‏ ِسٹجٰدم 7 ا ی تطهير الترمومذر الطب 
۲ - هن أنواع الترمومترات ۳ی ۸ .۹۷۸۸۸۶2۳۷ 
٣‏ - الفكرة العلمية لعمل الثرمومتر هى ثغير وو کت .... سيليزية. 
٤‏ - تدريج الترمومتر الطّبى يبدأ من درجة حرارة 
با اكتبُ وظيفة كل من: ١‏ - الرُثبق فى الترمومترات' 
9 أ اكتب المصطلح العلمص: 


بد لا وگ گا کا کا کہ وکا ےگا کا a a Cau‏ چس یا سد 4 


ا ہو ا ة غلدان 
" - ترمومتر يبدأ بدرجة تجِمُد الماءء وينتهى بدرج ل 


4 - سائل فضى اللون يُمكن رؤيته بسهولة من خلال 
ب ماذا يحدث عند؟: 

١‏ - الضغط على الترمومتر الطبى بأسنانك بقوة. 
© أ اختر الإجابة الصحيحة: 

2 ال“ ما عدا: ا 
١‏ - کل مما يلى يدخل فى تركيب الترمومتر المثوى ۱ نس چک عو ا 3" 

1 - أنبوبة زجاجية سميكة - مستودع زتبق - اختنز 

To ٣٢٤ - ۳۷( 





زجاج الترمومنر. 


روس يود ود وا بيد يعد د د د كد ود و زا وه مہ نوا د كه يه ود کو كت د 


دو شيع ہے یر ای حا 


(أنبوبة شعرية 

ے ورس خزازة حسم الإتساق السليم .سب ده سيليزية. : 5 
٤‏ - الأنبوبة الشّعرية المُستخدّمة فی الترمومتر تکون: ۱ ۱ ٍ 
(ضيّقة ومُعتمة - واسعة وشفافة - ضيّقة وشفافة - واسعة معنا 

ا ملل ١‏ - يجب رَحٌّ الترمومتر الطبى قبل الاستخدام. ؟ -لا يُعتمّد على حاسّة اللمس فى تقدير درجة الحراز 
1 ضع علامة ( ” ) أو (×): 3 
١‏ - يبقى الزٌّثبق سائلًا بين درجتى حرارة (-۶۳۹) سيليزية و (01”) سيليزية. A‏ 

۲ - يجب تطهير الترمومتر الطبى قبل وبعد استخدامه. 777 

۴ - تدريج الترمومتر المثوى يبدأ من صفر إلى ٠٠١‏ درجة مثویة. ) 

)ٍ جزءًا.‎ ١١ فى تدريج الترمومتر الطبى تُقَسُم كل درجة إلى‎ - ٤ 
با أنظر إلى الشکل: ثم أجب:‎ 
0.۲.٠١ 0 یل البيانات على الإ (ا) سس( م‎ 2۷ 


peru raare‏ وو و وجوج 
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1 
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حة ضوبي ب Ud1I110Cd1111€1‏ 


م » 


>4 معن 1ل Oe‏ لوق ور رٹ رھ یر7 و اناا 1 77 ار فيضة 6۶78 


٦۹‏ و وریہ 





ا کیا و 


على الؤحدة الثانية 


aa ITIP 





۴ 
1 5 
Mihai diii 





a 





0 


4 کر ور زیر ند 
ال ا 3۶ بوره تمع ا لوقع مق لع ةوكم موق WEITER‏ 03 
LITT‏ | 


TA‏ يا ان 
کاو موا دكت 


أكمل العبارات الثالية؛ 
1 تُقاس درحة الحرارة باستهدام د 


م 
ب 


رتو" 
ل بودي سی 


1 EE ١ ارو‎ 7171/7 
شا‎ . 5 
EK 30 


ا إستقدم سس فى قياس درجة حسز ارة السّوائل المُختلفة؛ بينما يُستخدم -......... فى قياس درجة حرارۂ 


ع رڈ بج کا 
58 ا 3 سس 


جسم الائسان, 
ای من المواد جِيّدة التوصیل للحرارة 76 سی شش ۱ ظ 
: و هن المواد رديئة التوصيل للحرارة 7 َ,,بی‬پ‪پی‪یپیيییو7 7 سس 


اكتب المصطلح العلمص الذص تدل عليه العبارات التالية: 


) اا لی اھ ا ای کو وچ مر ناا ( 
) ری ار را رر ہیں ( 
) تي م قر ل و اهي ي او ار ف ف قا تج رة ( 


1 جهاز يُستخدم فى قياس درجات الحرارة. 

ف المواد التى تسمح بِسّريان الحرارة خلالها. 

ج المواد التى لا تسمح بسّريان الحرارة خلالها. 

اكتب أهم استخدامات المواد جيّدة التوصيل للحرارۃء والمواد رديئة التوصيل للحرارة. 


أكمل الجداول التالية ہما يتفق مع وجه المقارنة: 






ایخ تی یت کش 1 
وا 1 اس ۱ 

7 0 ع : الترمو 
2 ای وا 3 


5 


ETE Ek 
0 بای‎ 
گا‎ z1 


5 
چ 


eer‏ ف ات ات فده ہر ھی ی کی یک نیٹ قي ا و ا ای کی کی کی شرب رس 


وة مم مارے ا ےج 
وق ر چ و را ہا ےا تچ را تست 


7 . روز رز بر نے TT‏ نه ع في جرع عير فياظو قي قور قري تيح يجي ررررر یر پر یر ای 
ل 


یر ê‏ تی a jÎ‏ تھے یھی ای خر سی حور می pF‏ کر ہو اوھ اھر کر ت ت وت وي چ چ ج ج و مع تيحن قات افراع اور : ۱ 


س سے جج دنه پچ س کو سے رت ہے ر رو ےج یج 





7 9 ررش ین یم یمر نر اد رر ریت 
1 


ار می می می اھ تم وھ ان کی بی ل ل ھی تر تر ا ھی تو یر م اق تر ا تر و و و اک کر کر کر کر اح یر عم و گر 


ا تا عو تس عیسو يب بد يد سے لہا پیا ف و سه یع 


ا 
الشائل ورگ کو ٦‏ ا 


ار ت اتی اھ ور رر زار رز رد زا رر ری رز ز ےرت عاق مراع ای م تی لی تی قد ق و سی لو کی ع مر تر 1 | 


ساس ے سے کے تز کی ےا سے 1 اا ی ی یک کا 





1 
- ا ع عام دیبع بے یئاسر اق ار تو دی عق وهر وري نوع وع تھے یع یةد اص صا مد رر کرو کی کر کن ہے و تی تھی ھی .میں چھ۔ ایر مر ار یج ل کر اشک 
۱ « 


ا 
ان ا لا ا ا 
7 ا یک ا و وا 





۲ 3 0 
١‏ لیس 0 | 
: 5 - 0 ل ا ل ل ال ma imma‏ ل للا رآ بسع ع ا بر و لحر با فد کر حا قر کر یر قر تق د خر ير ا خر قا لف قد يد قا لق قا لق قا ا ا :از قا لجا قا جآ قد مھ قر یر ا کر قناقن مھ ا يت ا فو ا 
1 
چ ٠‏ 1 مم 1 ص 1 ۴٣ 50 HÎ i‏ 








۲ 6 4" : ۶ 1 : / 1 - 0 7 
ہے 8 . : ۱ 1 
1 لل وج ج مخ وا هام اق ج بجو ا ہہ رس جج وہ ہ نم و مو بر یو یر آھ ا ققد اھ ف کی قز کم کہ کک ا پور ی ای نو بھی خر بی سی ھی ا کر کی ہی ميقن ار خر اھ د دی لور کے کی کی أت کے فى لو و ری تھے تھے ای تو 


کک سے ور کک ما ید کہ د کس ا سی بک مو لات ور 


1 
ظط 5 ۱ ٰ۱ 
- 5 تع و رر ور عه مه مع جع رہ له مع ع هق رہ بل نع رج رر رر ںہ | aa FEF‏ تو رن جني اتن تي لال کی جرعي جني ين تي متحتي تي ا نز ار ار تھی ار ار تی ای تي على بي ea‏ یر عياص زور ون عن َو ين عن في الکو لیر 
ا 
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لے 









2 





يہ یا 
0 


























9 میس ہے ہے Teg‏ 
#۴ یی ھے نہ کی سے اھ ڈ گا“ ‪ 
سر ات کے د سوا عير لعفم 8 
ْ بت ایا 1 





ا 
وهم ا 


ا 3 1 
3 ك4 72 1 
کن ۰ 2 0 
ما .ہا 
r 4:‏ 
٣‏ 
7 1 






عا عي عت واو بي :ص ور ني ارو لجس وك رر مر وال نس ا ول 
یں ا جر ف “تيا | ا خی ای 0 ا و ا سو اتا ا اس 


1 پا 
رگا سا 5 
سڈ پا r‏ رت 5 : وه 3 8 : 
ا سی ا وش بی اليك رہ38 > 7 0 ب ئا سے اف : Eha‏ 1 جید“ 
5 7 لی ۴ ا او کے 7 پیج < کک 0 5 


لے 





د السوان شي ا اھ ای میا ہہ مووں ایا را او کال ی و 
1 المواد رديئة التوصيل للحرارة ھی مواد عم لهل ول الحرارة خلالها مثل سم 6 قي 3111111 


سے 


6 
٣‏ - الحرارة ھی صورة من صُور ...... 
٤‏ - يعتبر ................. هو المؤشر الذى يُساعدنا على التعبير عن مدى برودة: أو سُخونة الجسم. 


- أسرع المعادن توصيلا للحرارة هو ....... 


Ch 










...... فى البلاد الباردة تُصنع النوافذ الزجاجية من .............. بينهما مسافة بها‎ - ٦ 
7ا ۷ - الفكرة الأساسية لعمل الترمومتر هى تغيّر ................. السّائل الموجود به؛ مع تغير سب‎ 
)٥٠٠٢ ا ۸ سيو الترمومتر ..................... فى قياس درجة عمل الإنسان. (المنيا‎ 
ٹڈ ای یہ سورس مد لازي رياب م عيضا صقل سی نوكم فيه کن کات ےت‎ ۹ 
)٠٠٠٢ ا (سوهاج‎ 
ییدا قریع الٹرمومٹر الطبى من درجة حرارۃ......... مقويةة وینٹھی عند درجة حرارة او م‎ 5١ 1ا‎ 
)۲۰۲۰ (مطروح‎ ۱ ُ 
تُوجد أُنبوبة ................ داخل الأنبوبة الزجاجية الشّفافة فی الترمومتر.‎ -١١ 7إ‎ 
1:90 ۔ يُستخدم الصّلبٍ المُقاوم للصّدأ فی صناعة‎ ۲ ْ 
تُصنع مقابض أوائى الطھی من يست و س‎ - ۱١ ۴ 


- تتقسم المواد من حيث توصيلها للحرارة إلى مواد ............ وھوأن .......... (الشرقية )٦٠٠٢‏ 
١‏ - البلاستيك من المواد رديئة التوصیل للحرارةء ویٔستخدم فى صناعة ..... 
١‏ - الحذ الذى يقف عنده ................ بالترمومتر الطبى يقيس درجة حرارة الانسان. 
۷ - يُستخدم .............. فى صناعة الترمومترات, بينما يُستخدم .............. فى تطهير الترمومتر الطبى. 
گآ ۱۸ - درجة حرارة صفر سيليزية تُقابل .................. فهرنهايت. 
٠‏ ۹ - الدرجة السيليزية هى وّحدة قياس ..... 
۹ء جد اختناق فى الٹرمومٹر ب 


مجموعة لو اختر الإجابة الصحيحة: 


1 گا 
۱ - أى مما يلى أسرع فى توصيل الحرارة؟: 
آؤ ٢‏ - يُستخدم ............... فی صناعة مقابض أوانى الملهى. 


2 1 جب 7-7 5 / د - 1 2 


(الإسكندرية ١٠١؟)‏ 
(الدقهلية )۷۰٢٢‏ 


(الذهب - الشحاس - الحديد - الألومنيوم) 
2 - الألومنیوم - الحديد - الثحاس) 


الطوم ۔ للصف السادس الابتدائی ۔ الفصل الدراسی الأول 





سس یٹ ہت مت اق نی کس ا لس شس شش رات 


۳ - فكرة عمل الترمومثر تعتمد على تغير EAE‏ یا .... مع تغيّر درجة الحرارة. 5 2 (المني ٠‏ 
ا N‏ 






اة 
> من المواد رديئة التوصيل للحرارة: (الالومنیوم - الحديد - الخشب ۔ 
1 ُصنع مقابض المكواة من: (البلاستيك - الذحاس - ا - الى 
- كل مما يلى من خواص اربق كمادة ترمومترية: ما عدا أنه؛ د 
(مادة مُنثظمة التمدد - جيّد التوصيل للحرارة - يُعطى مدى محدوذا لقياس درجة لحر ١‏ 
لا بلتصق بجدران الأنبوية اأ 1 5 1 
۷ - من المواد التى تُوصّل الحرارة بطريقة جيّدة؛ (الدقهلية ۲۰۱۷) (البلاستيك - ا FY‏ 3 1 
۸ - معدن سائل فضى اللون: (الحذيد د الٹحاس د الزقيق ےن 
4۹ 


Fem, 


O 


لے 


صوجة a‏ شی ےا بسنلا (۱۰۰- صفر - ۲۳۷۔ا 

١ يحتوى مُستودع اوخا الع غلى: (بروم - كحول - زئبق ۔‎ - ١ 
٠ د پیقی الزّقیق سائلا زین درچتی حرارة ب درجة سيليزية.‎ ١ 
۲۵۷:۳۹ [- ] ۱۰۰ صفر:‎ [- ]۳٣۷- :۳۹[ - ]۳٥٣۷ :۳۹- (( 

٢‏ السّائل المُستخدّم فى تطهير الترمومتر الطّبى هو: ٠‏ (لزئبق - الکحول الإيثيلى - الماء - الكيروسيز 
۳ درجة حرارة جسم الإنسان السليم صحريًا................. سيليزية. (القليوبية ۲۰۲۰) (/1؟” - ۳۹ - ٣-٣١‏ 
٤‏ - عند مُلامسة يدك لقطعة ثلج تشعر بالبرودة بسبب انتقال الحرارة: 5 
(من يدك إلى قطعة الثلج - من قطعة الثلج إلى يدك - من قطعة الثلج إلى الهواء - من الهواء إلى قطعة ال 
مجموعة 29 ضغ علامة (/) أو 0 







9ك 9 كد كه كا أذ كد 9 73 7 كت 0 9 كذ بهذ ده كذ كد 1 كه 55 ك1 كذ كه كت كذ 6 EC‏ هد د ع و كد جج ےا ےا کر كع ا ET CLC‏ ده كد هد كن كت هد كم كد كن كن وعد 





- 





يي 


١‏ ا 

۴ ۔ 5ُشترط لاتتقال الحرارة فين جسمين وجود اختلاف فى درحة الحرارة. 
۳ - 5ُتتخدم الترموهتر الرقمى لقیاس درجة خرارة الإنسان. 

- تَسْمَح الكشب نشريانٌ العرارة خلال 

)؟١٠١ جميع المواد جيّدة التوصيل للحرارة. (قنا‎ - ٥ 
سيليزية.‎ ٤١ سيليزية حتى‎ ٠١ تذریج الترمومتز الطبى یبدا من‎ - 
السّائل المُستخدّم فى صناعة الترمومتر المئوى هو الزئبق.‎ - 

- تنتقل الحرارة من الجسم البارد إلى الجسم الساخن. A)‏ 
- الزئيق يُعطى مدى محدودًا لقياس درجة الحرارة. (الشرقية )۲۰۲٢‏ ( 
۰٠۔‏ يجب رج وتطهير الترمومتر الطبى قبل استخدامه. 

-١‏ درجة انصهار الثلج هى صفر* سيليزية. 

؟١‏ - الشائل المُستخْدّم فى تطهير الترمومتر الطبی هو الكحول الإ الإيثيلى. 
۳ - تُزْوٌّد أوانى الطهى ہمقابض من البلاستيك. 

5 - تدريج الترمومتر المئوى يبدأ من صفر* إلى ۱۰۰ سيليزية. 

٥١‏ - الهواء مادة رديئة التوصيل للحرارة. 


س 


۴ڈ 


ھا اھ ملك اھ 








Tr ا‎ 
E aT اس‎ 
یں ںیہا‎ E لق‎ RR ik 


نر نه د نا SS‏ نات حا mS SS maa‏ وک و ذو و یی ا وچ 0010ل سد سے 
پا ا ات و ات پا و 2-- ۴ 
camaro cas‏ كت نت عن ع هن عد عد وم صم د كات طاو عاض ےہ صا عاد کہ 9. 


8 وی ۳۱ aT‏ عع لي را سای 
و یی خی شر سیر سا کاو رات اي 
سے سے سے سے سے سے سے سے ست اسه سيد سال یں ۲ 


) الملوم ۔ للصف السادس الابتدانی - القضل الدراسى الاول ق 





او عو عه 6ه اف کہ و كه یق كن ا الك كه فت قافن تقد كه اد 


(سوهاج ۲۰۱۷) 






ا ار 7 من ۶2923 

[ س ن المو اد حدم التوصیل للحرارة البلاستيك. 

- يملا مُستودع الترمومتر الطبى بالكخول الإيثيلى. 

- فى الترمومتر الطبى كل درجة مُقسّمة إلى خمسة أجزاء. 

- يُستخدم الترمومتر المئوى فی قياس راز جسم الإنسان. 

- درجة توصيل الحديد للحرارة تُساوی درجة توصيل الالومنيوم للحرارة. 
رجا راي جمد ای الاين لساري 5 درج ماي 

- تدریج الترمومتر المئوى بين ٤١‏ و ٠٠١‏ درجة سيليزية. 

٠‏ - يُستخدم الهواء فى صتاعة الغلّايات المُستخدّمة فى المنازل والمصانع. 

١‏ - تدريج الترمومتر الطّبى يبدأ من ۳۰ سيليزية إلى ٠۰‏ ٭ سيليزية. 

١‏ - الألومتيوم من المعادن التی لا تسمح بمرور الحرارة خلالها. 

+؟ مق القوان متعلنة ال الما ۰<“ 

٤۔‏ تعتمد فكرة عمل الترمومتر على تغيّر كثافة السّائل الموجود به» مع تغيّر درجة الحرارة. 


)۲٠٢٦٢ (الشيوم‎ 


Fa 


CG 


لے چچ جک ھے 








(سوهاج ۳۰۲۰) 


5 - يُوجد فی الترمومتر المئوى اختناق فوق مُستودع الزئبق. 
(السویس ۲۰۱۷) 


7 - المعادن المختلفة تنقل الحرارة بدرجات واحدة. 


مجموعة (0) اكتب المصطلح العلهي: ‏ _ 
١‏ - الطّاقة التی تنتقل من الجسم الأعلى فى درجة الحرارة إلى الجسم الأقل فى درجة الحرارة. 
؟ - مؤشّر يساعدنا فى التعبير عن مدى سُخونة أو برودة الأجسام. 

٢‏ - سائل دُستخدم فى صناعة الترمومترات. 

- المواد التى تسمح بمرور الحرارة خلالها. 

- المواد التى لا تسمح بمرور الحرارة خلالها. 






5 
پر 4 ع الي اع ا رہ حا لاسا اللي للا ل اش یی كك ل ا کا اس ہے ہے 


: 


(البحيرة )۲۰۲٢‏ لس 
۱ کی 
۱ کو 


Fm 


۵ 
ا فت ن قياس وا رة نکی بسويق 0۲( 

۷ - جھاز يُستخدم لقياس درجة حرارة السوائل. (مطروح ۲۰۲۰) (....... 

۸ - جھاز يُستخدم لقياس درجة حرارة جسم الإنسان. (سوهاج ۲۰۲۰) (.... 

۹ - ترمومتر يُفَضّل استخدامه لقياس درجة حرارة جسم الأطفال. ) ا 
٠‏ - وحدة قياس درجة الحرارة. يهنا 


a أسرع المعادن توصیلا للحرارة.‎ - ١١ 
EE مانغ مستختم فن نظھد اتر وتي الطنی‎ 
هواد مسر فی صبداعة آوائی الطهي: :: | مق‎ تا١‎ 
المواد المُستخدّمة فى صناعة مقابض أوانى الطهى. ) یا‎ - ٠ 


١6‏ العلوم -. للصف السادس الابتدائي الفصل الدراسى الأول 





حه ضوب ب إت11]1ننات111هنا 














ا گال کا 
: پھر اي یووم ا ٰ 
E DR a : 57‏ 0 جو E EEE‏ 2 1 و 1 2 1 0اک ای 

لاج نی ار دی RE‏ ا کا و کت کو مر اا 1 000 E‏ یر 5 0 


ےی 


۹ ۔ تا ۱ 7 ) 1 وو اس 4ر ۳ العرارق - 
؟ ع لار 4 ( ) سائل إستخدم فى ضناعا الئرەومٹیاٹ, 
۲> الدّرجة السرارزية. ( ) إوضّل الحرارۂ أسرع من الألومتبيم, 

ا » الگسول اإإٹزلی, |“ ( )هن المواد رديئة اللوصصيل للحرارة. 




















علطا ھ ورپ 


ھ در ) مادة ml‏ اهر 2 وشیا وال الس 


SB r 1 ۳ 
خلالها.‎ Urinal! ( رق‎ 

.© ( ) مواد لا تسمح بسريان الحرارة خلالها 

( ) يُستخدم لی صنامة الئرمومٹرات, 

هك ( ) صُورة من صُور الطاقسة: تلتقل من الجسم الأعلى فى در 
الحرارة إلى الیم > ی ن الح هرار / 


ل۰ WC DEE TEY‏ وا اڑا ان حار اليا ۶ TA‏ دا لام نت جج Rar‏ ہے hE u a‏ نا ہو TT‏ وت شوو سے شر 








E AS‏ ا u‏ ا 0 ١ 1 ٌ E‏ دہ 
1 : 2 ` اک و 2 21 E‏ 1 ال و ا و 3 پا سد 1 
4 8 2 2 ا 11 یا کو (ب) 2 0 1 eS‏ 
۱ ل / EE 7 ١‏ 


57 rary ٤ 
بر‎ Tu 
یر ۶ سيليزية‎ 

“٠٠١ - ٤‏ سيليزية, 


1 اش غلیان ET‏ 
ب ( ) درجة تجمّد الماء, 
5 ( ) يُستخدم لقياس درجة حرارة السوائل. 
8 ) يُستخدم لقیاس درجة حرارة جسم الإنسان, 
5 ف ( ) يُعطى مدی واسمًا لقياس درجة الحرارة, 











0 
لس لم ا کو ا لا ا ود اط ار ا اس و نہ وو ے ہے 


(صفر* - الكحول الإيثيلى - ۴۲۷“ السُوائل - الأُحاس) 
۲ - يُستخدم جهاز الترمومتر البئوى فى قياس درجة حرارة ... 


' 
٢‏ 
' 
1 
1 
ا 
0 
١‏ 
1 
و 
0 
/ 
' 
: 
کے 
1 
0 
0 
۱ 
0 
0 
۴ 


- درجة حرارة جسم الإنسان السّليم ................. سيليزية, 
1 3-5 یُعئبر 1 itt Alet‏ أسرع المعادن فى توصيل الحرارة, 
٥‏ - درجة تجِمّد الماء هى ... شر یلیر يا 


/ 
العلرم » للضش الساوس اٹابندانی ٠‏ الفصل الدراسی الأول 






ھی حر ا اس اس تھا کر ما علد وا لاک تھا کی تو ور می و ا کال رو سو ا ھا سر می مو كذ لات 


مفجموعة )۸( ماذا يحدث فص الخالات الأنية؟؛ 


59 -إمساك قطعة لج باليد.‎ ١ 

۲ ۔ تلامٔس > ضفن اعدهفاً برا حرارقة مرا والآخر آئل لی رجا المرارة (العلها ۲۰۳۰ 
٢‏ - قلامس جسمین لهما نفس درجة الحرارة. 

] ۔ عدم ترك مسافات محسوبة بين ضبان السّكك الخديدية. 

٥‏ - عدم وجود اختناق فى الترمومتر الطبى. 

٦‏ -أرتفعت درجة حرارة سی ق الذى لبمار صناعة الترمومترات. 





E ۸‏ او ا تا بماء يد (القاهرة ١7١؟)‏ 
الفط بقوة على الٹرمومٹز الطبی پاسٹائكف: (الغربية ۲۰۱۷) 
٠‏ - كانت جميع المواد التى يستخدمها الإنسان جِيّدة التوصیل للحرارة. (القليوبية ۲۰۱۷) 


ل 
١‏ - وضع ترمومتر مئوى فى ماء متلج. 
١‏ - تسخين أحد طرفى ساق من الحديد» ولمسه من الطرف الآخر. 






¬ د ع SS‏ د حم sg‏ كت a a‏ م م هه هه هه کہ 


١‏ - البلاستيك من المواد رديئة التوصیل للحرارة. 

د اناتوم من السواد نة التوضيل للخرارق 

۴ تدم المعادن فى طناعة آوائی الطهى: 

٤‏ - تُصنع مقابض أوانى الطهى من الخشب أو البلاستيك. 

ه - وجود اختناق فوق مُستودع الترمومتر الطبى. 

- فصل الزئبق فى صناعة الترمومترات. (المنوفية ١٠١؟)‏ 
- يجن رخ الٹرمونٹ الطبى قبل استخدامه: 

یں تظهيو الترمومتن الطبی قبل استهدامه. 

- يجب عدم الضُغط على الترمومتر بأسنانك بقوة. 

٠‏ -لا يُستخدم الترمومتر المئوى لقياس درجة حرارة جسم الإنسان. 


سے ھا نے 


الي 





١6‏ العلوم - تلصف السادس الابتدائی ٠‏ الفصل الدراسی الأول 


فنا 


حك صو ب 8۱11508111161ئ 


سر ل ت الاق ھے كور 


55 tim ¥ ر‎ “×٤ 











کو 
:7“ 


فا ۲ 1 ۲ 
: ام 1 وي 7 ق ا4 7 الاي فز 1 الغراز 1 
أ لسم الترموعقر الطبي لفياس درجة ايان العاء: 


1 رھ رم : 7 ٍ ۱ : ۱ 
۱ ۸۶ 1 0 غاي ا الاسس اي فیا ابرع عرارۂ Aii‏ الأنساين: 


عیب 


كاتني 
نے۔ 


رر 7# دن ف شايع یں 1 اون 1 أن ا“ Fs‏ اليدب 
م وو م ر 51 ۳ رادار اأباز .4 في 5 i‏ كي ال جام بينوما مسافة بها وا 


ید 
يا 


و ہے کی چ | 
10ئ0 مل ہیں السو ورة الخقراة 5" ب فسل الشٹاء 


رت 
جح 
عل يبو ہل“ وا ہو د يج 
كه يك رود عه ع "يبيد ہے ا کا کہ >> رد ہے مگ ے> يده و 


¥ 
۵ رش مور رمو موز الطبن 01 وى 44 فى اء ماي 


مجمو a2‏ 1( أذكر ی زأضشمية) كل من؛ 


اھ کے ل يك كلد ا خم انف اك کو اتيف كك لق اخ اق اھ کل ف 2 23 قا الله کے تھا هف لے 


۲ نوا الو سيك 





: ۔ 7 مو في , 

۴ قر ا | 
Tey‏ ۱ 8 
و افر ضا قور از #ذى, 5 سے الئرە٭ومٹر المثوی, 


Dd‏ غارن بہن: 

1 #2 نه عد بف سس م وسر ء مق ۱ 
ي' ۹ د از : اد 5 ا 
و > المواد جيدة التوصول الحرارة, والمواد رديئة التوصيل للحرارة. ویر 
دءالکْرمویٹ الا 
۳ ار مو مٹر الطبہی, والیرمو مار المئوى, 
1 


, 





ہ ل 


فآ افو او لا لق ا سر و ا و لک بد و عو سی سم 


جم 7 كب ا 
۹ أي من الأشكال الأتية يُمئل التدريج الصحیح للترمومتر لای 


تس ْ 


1 (ev 7 





)٥( 





)۲( )۴( 
؟ - جسمان مُتلامسان (أ ب)ء درجة حرارة لچ (i)‏ * ۰ء ودرجة حرارة الجسم (ب) = ٠٥‏ ؛ فإن الحرارة ان 


حة ضو پا ب إت021111ت2111نا 


العلرم - للصف السادس الابتدائص ء الفصل الدراسی الأول ك۷ 


کہ 
e‏ 


م 
بڑے 
َ‫ 

2ٰ 


علص الؤحدة الثانية 


ظ 64 اختباراتث ليدع ٠20000‏ ” 





الاختبار الأول 


١١ )(‏ أكمل: 1 
١‏ - تنتقل الحرارة من الجسم ........... فى درجة الحرارة إلى الجسم ٠»‏ حب يجيي 


و 27 سی اروم ا الى کان رجا راتا اموا بين كات الٹرمومٹر .............. فى قياس 
5 اھ عداية اسان 

٣ !‏ - معدن انغاسن يوصّل الحرارة أسر ع من معن سسس ف س < 

5 > مم سساو اسح قن اف مقا بش وا المي رھ 
١‏ و اذكر وظیفة (أهمية) كن من: ١‏ - الألومنيوم. ٠‏ - البق ٦‏ 


() أ اكتب المصطلح العلمی: بت 
١‏ - المواد التى لا تسمح بسّريان الحرارة خلالها. 5 سیت 
۴~ مؤشّر يُساعدنا فى التُعبیر عن مدى شخونة أو بُرودة أیٗ جسم. 4 2 
. ۲۳ - غنصر يبقى سائلا بين درجتى حرارة (-۳۹ و ۳٥۷‏ درجة سیلیزیوس),ٍ 
٤‏ - الطاقة التى تنتقل من جسم لآخرء بشرط الاختلاف فى درجة حرارة كل منهما. 
ب تعزف الجهاز المُبيّن أمامك؛ ثم أجب: 





ہو ا )۲ 
۱١‏ = لرسم ل قمع نهم ٠۷ٌ'۷ئ٘ئَ٘۷ٰ۶۷۶۷ئ E)‏ ۱ 7 ا ال پا نے 1 و لا سا ئا لو و 
۲ - اكتب البيانات على الرّسم: RT NO‏ کا کا ھا 


لاا مد سوا ھا ا سی وید 2226722 ہے ہج کا ہس جس كك سے كك کے ہے 


(۳) أ اختر الإجابة الصحيحة: 


۲ 7 ےپ لے 5 طش 
١‏ - الفكرة الأساسية لعمل الترمومتر هى تغوُر .................... السّائل الموجود به مع تغيّر درجة الحرارة. 


(حجم - كثافة - كتلة - وزن) 


١‏ - عندما نلمس قطعة من الثلج تنتقل الحرارة من: 
(اليد إلى الثلج - الثلج إلى اليد - الهواء إلى الثلج - الثلج إلى الهواء) 


۱ ۱ : ل ا میں سن 
رة راز جسم الإنسان السّليم 11771 سيليزية. ای ۳٣ ٥‏ تا 
(الحديد 3 الحا - الألومنيوم - - الهواء) 


٤‏ - كل المواد التالية موصّلة للحرارة ما عدا: 
١‏ - يجب رج الترمومتر الطبى قبل استخدامه. ۲ - وجود اختناق فى الترمومتر الطب 


0 1 یں رڈ نحته خط؛ 
حو ا کا ای PEY‏ ۱ تی 


5 - يُطهّر الترمومتر الطبى بوضعه فى الكيروسين. ٤‏ عق اموي الطب كل فة حة مقت مُقسّمة إلى خمسة أجزاء. 
ب ماذا يحدث عند؟: ٦‏ هدم ترك مسافات محطوية ب قضيان الك الحديدية: ۱ 
۲ - وضع الترمومتر المئوى فی ماء يغلى. 


ا soa‏ حم ھی یس رد شر ماد anan‏ 


۳ العلوم ۔ للضف السادس الابتدائی - الفصل الدراسى الأول ( 





که ضو بپیا ب 8111161ن) ۱۱۸ف 





۴ تدريج الترمومتر المئوى يبدأ هئ . 970 درحة سيليزية؛ وينتهى شيل سیت 99 درجة سلیزیرٌ 
ينك درجة حرارة جسم الإئسان السُليم 211111120 درحة 3 سدلیزیه» ود د يستخدم و ہا وہ در یہ لقیاسھا, 8 
٤‏ ˆ يختلف ترکیب الترمومتر الطبى عن المثوی فی وجول سني ق سس 2 
+ ماذا يحدث فی الحالات الأتية؟: 
١ ٠‏ - تلائئس جسمين لهما نفس درجة الحرارة. ۲ - وضٔع ترمومتر طبى فى ماء يغلى. 
١‏ اكتب المصطلح العلمص: 
١‏ - مواد تسمح بانتقال الحرارة خلالها. ) 
؟ - أسرع المعاون توصي للحرارة. . 
؟ - طاقة تنتقل من الجسم الأعلى فی درجة الحرازة إلى الجسم الأقل فى درجة الحرارة. Ea‏ 
؛ - المادة التى تُستخدم فى صناعة مقبض اليكواة الكهربية. 
+ اذكر وظيفة كل من: 
ا © سبقڑے ے 9 
١‏ - الاختناق فى الترمومتر الطبی. ۲ - الترمومتر الرقمى. 
أ. اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس: 
۹ فوحة اة ا ۱ 
: بی وب ١١١(‏ - صفر۔-٥٠۔)‏ 
المؤشر الذى يساعدنا على التعبیر عن برودة أو سُخونة الأجسام: (الوزن - الكتلة - درجة الحرارة - الكثانة 
؟ - تصنع أوانى الطهى من: 3 1 ١‏ | 
: عل 0 (الخشب 7 الألومنيوم - البلاستيك - الزْئْيوا 
- فكرة عمل الترمومتر تعتمد على تغیّر ... ۱ 8 


گ2 





ےہ ود ود يد كذ يعد كد يه لو ود يد ويد ا جج جج وه کہ ہے mw‏ هه 





ىہ 5 
٠...‏ مع تغير درجة الحرارة. 


٢ 5 3 536 > 1 ۱ )‏ 
ل تو الہ د حجم السائل - كثافة السّائل - كتلة الغاز - ححم الفا: 
8 علل: ١‏ ہے یفضل الزئيق عك الہ : 5 ات ( 58 5 7 ) 5 سکم لک : 


: - نصنع مقايض أوانى الطهى من الخشب أو البلاستيك. ١‏ 


فا 
کے جو جج a o Gg ES Û GG a SS sS a 6 sS‏ م mm a o o o oS‏ 


أ صؤب ما تحته خط: 


-@ 


ا یُستخدم الخشب فى صناعة الغلّایات فى المصانع. 

١‏ - يوجد الاختناق فوق الأنبوبة السّميكة فى الترمومتر الطبى. 

١‏ : يُوضع ا بين لوحى الزجاج عند صناعة التّوافذ الزجاجية العازلة للحرارة. 
٤.‏ > يستخدم الترمومتر الطبى لقياس درجة حرارة السّوائل. 
.+ انظر إلى الشكل المقابل, ثم أحى. 

3 -الرّسم م الترمومتر 8 مق‎ ١ 

۲ - اكتب البيانات على الرسم: -١‏ 








سرد کا ٣روا‏ کے 


و ایآ 





ا'علوم ۔ للصف السادس الابتدائی - الفصل الدراسى الأول ظ 1 


3 
١ Hl 
سے'‎ 





حنة 


بی 7 ب 
کے ارچ 


ار عسوو بن فصو چپ 
i E‏ 





5 رد اع د ان اا ان Gao is sss‏ با کہ ع ا ع أي ع ند ید لد نت حو اعد اك سر هر اگ 


| فی نهاية هذه الوحدة ینبغی أن يكون التلميذ قادزا على أن: 


0 يُحدّد الغازات المكؤنة للهواء الحوّى؛ ونسبة وجودها. 69 يُمئْز خصائص غاز الأکسجین. 

9© يُحدّد أهمية واستخدامات غاز الأكسجين. © بايسعمليا لمصائص غاز ڈائی اکسید الكريون. 
© يُحدّد أهمية استخدامات غاز ثانى أكسيد الكربون. 6 يُميْز خصائص غاز النیتروجین. 

© يُحدّد أهمية واستخدامات غاز النيتروجين. 


© يُقدّر دور العلماء فى الاكتشافات العلمية للغازات. 


1 
5 


١4‏ الهلوم ء للف السناذ بس الابتدانس a‏ الغصل الدراسي الأول یس یہت بم 


حة ضّوربي ب إت311]1ن0ت111ننا 





تے 
۲ 
الاج 
سے 





یت 
الكو هوم | ہے تفای عبط نہ ا سج 


1 2 ع کت کی ETT‏ یر کر رر ےہا اع EET‏ ا عرقي کا باج 
: ِ 4 سوا سیت اھ - پا Th‏ زا E e^‏ ارا ری تھے 
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:+ جا شض ا 2 ۴ کے 1 اس نے : Fn‏ عو بت 0 
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E at ele Z2‏ ا لے اد ا کے از کا مع جا کل سور ا اس ای کے كع : 
ود گر ا بن فی 9 / و ا ھا و یف مو امھ نے 1 : 
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1 ی ہی 0 : E:‏ ا ا ' 1 
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ار ہی 
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٦ 001 
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- 
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اہی سو ںا د 
جن کو ي رے 
۱ 4 


کے 
2 0 
mh 7‏ 
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ور WTA‏ 
a 588‏ ا۱ و و جعفظلم 
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ہب 
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أهداف الدرس: 
فى نهاية الدرس ينبغى أن يكون التلميذ قادزا على أن: 
© يُحدّد أهمية الغلاف الجِؤّى للارض, 
© بحدد الغازات المكؤنة للهواء الجؤى؛ ونسبة وجودها. 
69 بشرّح طريقة تحضير غاز الأكسجين؛ وخصائصه. 
0 نُحدّد أهمية واستخدامات غاز الأكسجين. 
مفاهيم الدرس: 
(@ الغلاف الجؤى. 2) الأجسام العابقة. © عمليّة البناء الشوئى, 
69 العامل المساعد. © الاحتراق, (© التاأكشد. 
© هذا الحديد. 


العلوم - للصف السادس الابتدائی - الفصل الدراسی الأول ۳ 








mk‏ ۰× بے ql‏ ھی یسیج ہے جیدہ ور تھی دید و مہ چو یس چا ہہ ب سی ایدو سا دز کین 
اوتومي سے سے ب سس مار 'ھبھیس ے سہد وود ٠‏ رز يوج جعي جص ورےء یا وي سے نہد ا کا يا رفو قف سا زو ماج ماب ناکرا نع و لكو نيف يق 





ہ کوکب الأرض هو گوکب المپاؤ گا برسنا 
فی الصف الرابع! سيف پٹوالر به کل 
الشر رط اللازمة لاستعرار الهياة والثی من 
أهمها وجود ااغلاف الجؤي المميط بالكرة 
الأرضية, والذى پٹکؤن من مجموعة من 
الغازات بسب مُعيّئة, نتناول مذها فی هذا 
الدرس -بشىء من التفصيل- غاز الأكسجين 
االازم لعملیتی التئفس واحثراق الفڈاء, 





41ہ 





ل کل کا خليط من الغازات, تُحیط بالكرة الأرضية, مُنجذبة إليها بفعل الجاذبیة الارضية 





وبُخار الماء؛ وغازات آخری 





٭ بئسبة ۶۱ من حجم الھواء, 

ف تمن قا + يمل بُخار الماء والغازات 
شائی اک د الأضرى (مثل الأرجون 

انگرنؤن ا والنيون والهيليوم) نسبة غاز اللیٹروجین 

من حجم الهواء. ۷" / من حجم الهواء. ٭ ہنسبة ۸۷۸ 








ظ 0 یحمی افرشن عن طريق طبقة الأوزون؛ التى تقوم بامتصاص الأشعة فوق البتفسجية الضارة القادمة من الفضاء 


الخازه.: 
@ يعمل على اعتدال درجات الحرارة على سطح الأرض. 





١‏ العلرم »تلصف السادس اثاپتدالی ٠‏ الفصل الدراسی الأول 


حة ضوبي ب إت11]1تنات111ننا 








ہج لیے بی رت اہ ہے ےی لصي ہت سے لوب ہے تو سک ہیں وہ اوت مہا یسل ا ا 






۔ الوحدة الثالثة: (مكونات الغلاف الجوی) ے .ے-سسسےم 





ر ظ والسبار اٹ والقاطرا: ا والتؤاهر 


ل 
"ا ام u‏ وو مو وو بيك دوا دجيو ووو بو و ا و و رو لو و اق وق ةوخن 000۱۸70۸0۸000۵00 سا 4ه ہک ءا 
وو لفق وموم وعم وع عاك قرع اه م م ع افر فرع قو اك بريه م أي ف فاق في اوم عو ا ا فق مقع نعف فافع ین سیر رقمو ةلمم 14141" 





© فائدة الأجسام العالقة؛ 





٭ يتكائف بُخار الماء الموجود فى الهواء حولهاء وينزل 
لسطح الأرض على هيئة قَطرات المطر أو الثلج. 


© اضزار الأجسام العالقة: 








بالرغم من أن الأجسام العالقة فى الغلاف الجوّى من المُلؤثات فإن لها أهمية كبرى. ٠ 21١١1‏ 
لأنه يتكائف حولها بُخار الماء» وينزل على هيئة أمطار أو ثلج. 





٭ وسنتناول فيما يلى بعض الغازات المُكوّنة للغلاف الجوّى: 





ذرة أ5 کسجین ذرة أ کسجین 
تركيبه: 
» یُوجد الأكسجين فی الغلاف الجوى فى الحالة 
الغازية» حيث يتكوّن من جزيئات ثنائية الذرّة: 
ويُرمز له بالؤمز و0 . 





نموذج لجزىء غاز الأكسجين 
ضوء الشمس 
سستہ: 





٭ يُوحّد بنسبة 7١‏ > من حجم الغلاف الجوّی؛ 

(ویٔمثل تقريبًا مس . حجم الهواء). 

مصدره: 

٠‏ تُعتبر النباتات الخضراء هى المصدر 

الرئيسى لغاز الأكسجين. ر عل 
لأنّ النباتات الخضراء تُنتج غاز الأكسجين 
بوفرة أثناء عملية البناء الضوئى. 









) العلوم - تلصف السادس الابتدائض - الفصل الدراسى الأول لإ 








الدرس الأول؛ غاز الأكسجين 0)9 












واه حُوض زجاجی - مخبار مدرّج - شمعة - El‏ - غلبة ثقاب. ظ 1 , ١‏ 


خطوات العمل 






(1) تيت ث شمعة مشتعلة داخل حوض | 
يحتوى على ماء مُلوّن. 


)٦(‏ تكس المخبار المدرّج فوق الشمعة 


بعد فترة. ْ 
4 يرتقفع الماء : 


الُلن قى المخبار. | 


(م) حدّد مستوى الماء المُلوّن فى 


| الكوض خارج المخبار وداخله. 





تفسير ما حدث: 
, ارتفع الماء الٹلؤن فی فى المخبار ليحل محل ل الأكستبين الذى استهلكته الشمعة أثناء اشتعالها. 


3 
r‏ 
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ع بهد 1 1 ا 3 EAS‏ 7 
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1 .2ھ ار 0 2 0 0 5 : عع سج N‏ 23 چو ےہ 27 تا 
يا ت اه a‏ 0 
7 3 5 7 
3 3 اف ہیں 1 
يذ کی ابي 3 و 1 
اس گت حار هل 
١‏ 1 
5 5 پ کا 
۱ و رر 7 
ف 1 أيه 
اک ی رمک 
i‏ 1 
3 
ایر پچ مقف صم عه 


1... يحتوى الهواء الجوّی على غاز الأكسجين, الذى ياعد على الاشتعالہ‎ ٠ 





ای ا ا ای ا SE‏ 


افق اني لھیدروجین (مہ لاكسجين ليمك الحصول علي من الصيدليات) وبعض سے 













١6‏ العلوم - تلصف السادس الابتدانی۔ الفصل الدراسی الأول 





حه ضوببي ب uUdI11OCĞd1111€1[‏ 





الوحدة الثالثة: (مكونات الغلاف الچوی) ےس سو 








الأذوات: دورق زجاجى - سدادة من الفلين ذات ثقبين - ok‏ ا 5 
1 
دة مخابير زجاجیة اا مسال ام کک - ثانى أكسيد المذ جنيز. i‏ 







(1) کون الجهاز المُبيّن بالشكل المقابل. أ 
(50) ضغ كَمّية من ثانى أكسيد المنجنيز 

۰ فى الدٌورق. 
(۳) املا القُمع بفوق أكسيد الهيدروجين. 
© افتح الصٗنبور؛ ليسمح بنزول كَمّية 
ٴ قليلة من فوق أكسيد الهيدروجين 
على ثانى أكسيد المنجنیز ثم سجّل | 

| ملاحظاتك. 
(ھ) أغلق الصُنبور عند امتلاء المخبار 
ئ بالغاز» ثم أغلق فَوّمَة المخبار, 







غاز الأكسحين 





: وارقعه من الحوض. 
(5) كرّر نفس الخطوات؛ لتقوم بملء 
٠‏ عدة مخابير بالأكسجين؛ لاختبار 
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ديعل محلل (فوق أكسيد فيرو جين فى وجود (ثانی أكسيد المنجنيز) إلى (ماہ وغاز ا 
الاکسجین): ولمکن الٹخٹیر عن هذا التفاعل كالآتى: 

ثانى أكسيد المذ و 

فوق أكسيد الهيدروجين تسس ماء + غاز اس ) 18 

٠ .‏ يبقى ثانى أكسيد المنجنيز -كما هو- دون تفر فى ميته وخواصه؛ حيث إنه يعمل كعامل مُساعِدٍ : ا 

. (حَقَاز) يزيد من شرعة الال دون أن , يشترك فى الثفاغل. 7 ۶ 


"فو ے نوف م ا مق 08 لو قوع 68358666 ههه ع 8:8 اف هع ضع يج هع ص يو وج وه ل لولم وه وو وووو ووو وج ا ع ع ال ل ١ ٠‏ // ا FFF‏ اس aT‏ 1 :]ہہ ےکک A‏ ےہ لل سا مس ےر ےم I‏ 
ا با و ا :0:9 09 :0 ا وال ا ا نت کک سا ما E‏ سو ڈو N‏ لايديا ا 
وو ویر رر رر رر رر رر رر رر رآ رر فاسع و و رر وم هسوك موه ٹپ 





العلوم - للصف السادس الابثدائی ۔ الفصل الدراسى الأول 8 


حة صو پب ب إت1١211ن0ت111ننا‏ 


ٰ الدرس الأول: غاز الأكسجين ب سسب 















ظ العامل المساقة (الخفاز مادۂ شاف | للثفاعل! لٹزید من سرغته دون ان ؤار فی النواتج, ' 
ا الأ دع ا ووم عرو و وروم رق له تتفير وا 0 سس 


اش ا 1 1 سور 
5 ا 


اکا مض شود اتير يضر عامل ساٹ اقء کی سای اوس حصہ 
Ex‏ أنه ليل لوعن جه انخلال ذوق أكسيد او رمي اانا رانيد دين أن قفي كييك 


8 و گنه 





جم یجمع غاز الأكسجين بإزاهة الماۃ TTT TS Î Janu‏ 
لأنه قليل (شحیح) الذوبان فى الماء. 





شف نی م جس نی نیو ج و د م چ ی چ عع ق ن چ اتش ل ج صنت ہہ سو لم ےت 








» يتميّز غاز الأكسجين بعدة خصائصء لتعرّف هذه الخصائص نجرى النشاط التالى: 






8 كتشف خصائص غاز الأكسجين: 





' را ہو وج گر و ہہ 
اخ 
7 5 1 ست تی کے ےو ی ی و نے نے و و ا ؤاھک کے ساےہ حم سے 


)١(‏ خُذْ مخبارًا مملوءًا بغاز الأكسجين؛ ثم اختبر 
: 80 ۶ 


:| لونه ورائحته. 






» يرتفع الماء المُلوّن ' 


(5) خذ مخبارًا آخر مملوءً! بغاز الأكسجين» وکسه ۰ 
فى المخبار يمقدار ؛ 


فى عو به ما لون لكفثيز ذوبان: 
کی 5 ش, 

0 نكس مخباڑا آخر به غاز الأكسجين فوق عود 
5 کبریت مُشتعل. 


مسب مآنہ کے لسر ب 





اعد تک سی ع مہ ےتہر جا بس ہے ہے ا 


۱ : 
| 4 يزداد اشتعال عود : 
الكبريت. ۱ 


د 





۱ 
ا 
ْ 
| 


١‏ العلوم - للصف السادس الابتدائی - الفصل الدراسی الأول 





حه ضوب ب إت0311]1ت111هنا 







. أكسجين 4 یزداد توهُج عود الكبريت ف ظ 
۱ ظ : 5 اھ ١‏ 
| المخبار الشُفلی, و ضا 0 
الأكسحين محل الھواء : ٢‏ 


و 
8.5 
ا ہہ ص سي ہے ي 
75 امم 1 


مقبار 1 ۳ به 57 ا عولد كبريت | عود كبريث 
ْ مُشتعلا فى المخبار العلوى ثم فی المخبار ‏ 

ا 

| السُفلی, 


3 
|4 يزداد توفج شريط ¦ 


1 
5 . يد e‏ سا 








1 ب 

أدخل شریط ماغنسيوم مُشتعلًا فى مخبا ظ ا 
ا ۱ : ١‏ ۳ الماغنسيوم» ثم تتكون ١‏ 
لحي مسي ا ناه ا 


الماغنسیوم فی المخبار. 8 


1 
۱ 1 
کر رر رر رر رر 
و 35000 وه ها ودع را دو ين ھا با فده يها 5 ناج سد سد ھا 5 


|| ا نستنتج من هذه التّجَازْب خصائض غاز الاکسجینء وهى أئةد. "أ مع وہہ 
ظ ۱ ١‏ ۵ غاز عدِيم اللون والطعم والرائحة. 0ت 
ا ظ : 2 قليل (شحيح) الدوبان فى الماء. 
ظ ) © لا يشتعلء ولكنه يُساعد على الاشتعال. 
| ْ © أثقل من الهواء (كثافته أكبر من كثافة الهواء)؛ حيث إنه تخل محل الهواء. 

© يَتّحَد مع ا المُشتعل مكوٌّنًا مادة بيضاء تسمّى (أكسيد الماغنسيوم). . 


در رر رب abies‏ و وفعاو رر سماو ماف م قورع فمقة ا لق اھ هم هه ههه عا کا عمق ال بل ا هاه لهاع هع ع و وي عق هه له ها نه عراف ع عع عه فيه جه حا جه 8ج نه م د 
8 هاه 8ه رر ردب EOE‏ وموم ووه ووو و ممع موه مومه ع مهام سو ع و و م م وا و يام E‏ درا ا ریز رر ها م م ع م .ا ر ار رز بت ای ل ھ ظ یھ ھا و انا 












اتحاد الأكسحين مم الفناضر الأخرى: 
٭ يَتّحد الأكسجين اتَّحادًا مُباشرًا مع معظم المواد مكوّنًا ما يُسمَّى ب (الأكاسيد). 
إذا كان الاتّحاد سريعًا يُسمَّى (الاحتراق)ء أما إذا كان بطيئًا فيُسمّى (التأكسد). 

EY ETE 






اتحاد المواد مع me‏ بيطء فی وجود 
الرُطوبة (الماء). 


اتحاد المواد مع الأكسجين بسرعةء مع 


انطلاق ضوء وحرارة. 






الحاد الاكسجين مع الحديد فكي (أكسيذ ١‏ 
الحدید): أو ما يعرف ہے (الگنآ): ٠‏ 


(أكسيد الماغنسیوم). 





١ / 


العلوم ‏ للصف السادس الابتداتي - الفصل الدراسى الأول * 








"ہوش٠"‏ ن 


الأ الا و ٠‏ 
ولں! غاز كسجين اوت قم كو سه فيو ازن ن چ اتبيه ہے زایا رت د يك لا جیما ہوا ل مولي لوحب ماج وحور بآم از يميد سق r‏ سا ار يلار Fs ae‏ جر party‏ وداه د ملسف رو رع قال الس صر ےو بل و7 سرد وباس ل ,نشب بسو سيط ہد بعك دوق مووي عيبت« جبيسسيا ا سيد 


ي٢‏ کچ ہک تھسا سے کی ہہ کے وھد رہ اہ لے کی کف ر وة موا يسركل ےنجب حم 









ا سم یسے صم بوني | 
٠‏ 
٠‏ 


خطوات الغمل ا 





المسامیسر (أو قطفة سلك ‏ 
ظ التنظيف) بعد التعرّض 
ظ للرطوبة. 


(؟) بل المسامير أو قطعة سلك التنظيف 

9 ضع المسامیر أو قطعة سك 

التتظيف فى مكان رطب عدة أيام؛ 
نه اقحصها. 

| © قاد بين الحديد قبل وبع تعاض 
ا اللرطوية. ۱ 


1 7 2 واه وه فوج يدوم اسع يه سه له رر رر شر رر تد هعد ود مه ع عه م سهاو هام هه ا ا ع مدب .عبانم 3 للد ہی 7 ودين 5 7 ریا ۳ - 
i / 5 :‏ | ےق یپا 5 
ہے و سے maskless‏ ِ ء 
0 و با 
: 3 2 0 
٤‏ 5 
E‏ = 
ھ0 


و عل عرض الأدوات المصتوعة من الحديد لأكسجين الهواء الرطب؛ فإنه يتكوّن ا طبقة يُنئّة دج ظ نة | 1 
وی ا 


ا می صدا الحدید (اکس ذذ الحديد). ‏ : / 1 1 ت E)‏ ار و 

















٠ )5‏ الأدوات المصنُوعة من مادة الحديد مثل 
٠٠‏ (أعمدة الكبارى) عند تعرّضها للهواء 
الرطب؛ فإنها تّصدأ وتتآكل؛ مما د 

حدوث خسائر اقتصادية كبيرة؛ لذلك يجب 





3 
۲ 
3 
.: 
1 
1 
3 
2 


أ اعزلها بالدّهائات لحمانتها من الصّدا. 


8 
3 
3 
: 
1 
5 
1 1 
از 
1 






ا 7 یو کا وت جح کے ال ا 0 مويه © _ .اونا ٦٦‏ 0 
= ا کر ہیں وع ط ال ںہ 1 ¬ 3 3 فا 3 
رہ ات. ا اچ a‏ ا اک اراتا 
ھاے مم ر ۳ 2 2 
5 الا ا سسا ان E E‏ 1 ش گے 1 3 
حا ہے 3 ری و ارس رع 2 ,08 ۷ہ 


پر و ا 


عمدة اله چپ 





ٌ۷ العلوم ۔ للصف السادس اتابثداني + القصل الدراسی الأول 


حه ضُودي ب 8111161ناد۱۱۱فئن 


29 چینی ‏ وس ہہ ےجو جشہیعزٹںہےم۔ ٍِِ۔ سخ مسد سس و سے چو ےرا سے سے ہا ویو سو مس تيس سرح دزي حيس و2 > 









الوحدۃ الثالثة: (مكونات الغلاف الجوس) ...ےت 











الأدوات: ميزان 2 - سلك تنظیف الأوائی - 


۱ ا‎ 1 e 
: وق الومنییم - تؤقد - ملقط.‎ 






(0) اصنغ كين من سك التنظیف ٠‏ 
ْ واجعلهما بنفس الكتلة (مُستخدمًا ' 
فى ذلك المیزان الرقمى). 

(5) التقط إحدى الکُركيْن بالملقَط, ثم 
٠‏ أشعلها بوضعها على اللهب؛ حتى | 

یحمر الجزء الدّاخلى لكرة السّلك. | 
ْ طبق من الألومنيوم أو الحديدء ١‏ 
© آعد قياس کله ونيد وقارن | 
۰ بين كتلة الكرة المُحترقة 
الكرة التى لم ليا ظ 
الميزان الرقمى). 


یحترق سك التنظیف المصئوع من الحديد؛ لأن السطح الخارجى لسلك التنظيف كبير بدرجة 
0 : اتّحاد الحديد مع الأكسجين نتج عنه أكسيد الحديدء الذى أدى لزيادة الكتلة. 


كرة الشاك الى لم 


2 
لے‎ am 


۱ 
| 
ظ 
د 
ْ 





درج 5 
01 





کس ش۱ KS‏ و ها رر لی ساس یں ال با ا اش ا 





کر ان at?‏ لی ا اتّحد مع ذ الحديق 0 ا اْعشتة لذلك تہ تزدد کتلته. 








عو - العف اشاس اارتدانی ۔ القضل اتذراسی الأول نت 1 


: 
حك ضوب ب uadIIISCAIITIE]I‏ 


الدرس الأول؛ غاز الأكسجين وس | يس سب ECT‏ 








2 ' 5 8 1 
١.7 0‏ 7 مكمه وو عم aer‏ افع دهع ا aqa hg‏ ولط اع نويع سرت زم ط رواوہ بصا aa r‏ بر ہو و زہہ i‏ وتوہ TI‏ اموا وعابفع عاو و إن كار فکر e‏ سود ع و غاد اصد وہرے - ا ادو ونع راسم روَا يونت فص ١‏ فلا و کے راوید سو کا و 
۱ : 2 
خلا رلا )ہ 5 14 1.5 ۶ 


ا- اخثر الإجابة الصحیخۂ:؛ 


ظ ®6 ينكل فوق أكسيد الهيدروجين فی وجود ثانى أكسيد المنجنيز إلى؛ ! 
[ (أكسجين وهيدروجين - أكسجين وماء - هيدروجين وماء - هيدروجين ومنجنیز) ' 
© بُشكل غاز الأكسجين نسبة . من الغلاف الجؤّى . (AA - 7۷۸-70۲۱ = °F)‏ 
9 كل مما يلى من خصائص غاز الأکسجین, ما عدا أنه: 
(يزيد من الاشتعال - عديم اللون - أثقل من الهواء = كثير الذوبان فى الماء) 
ب - ماذا يحدث عند؟: 
- وَضْع مسمار مُبلّل بالماء عدة أيام فى جو رطب. 
ج - أكمل ما یأتی: 
0 يتم تحضير غاز الأكسجين من .......... فى وجود عامل مُساعد هو .-.. 
9© فى عملية البناء الضّوئى يمتص النبات غاز ............ وينتج غاز ....... 
د - اذكر وظيفة ما يأتى: 
- ثانى أكسيد المنجنيز فى تحضير غاز الأكسجين. 
ه - انظر إلى الشكل الذي أمامك؛ ثم أجب: rs‏ - 1 
©المحلول )١(‏ هو ....... 
© المادة (۲) ھی ... 


© يُجمع هذا الغاز ب ......... 








ظ ٠‏ اکٹشف غاز الأكسجين فى الصين القديمة عام : ٠‏ قيل المیلاد, 
| ٠أعاد‏ اكتشافه جوزيف بريستلى فى أغسطس عام ٤۱۷۷م,‏ 
٠.‏ أطلق أنطوان لافوازييه عليه اسم « أكسجين » فى عام ۱۷۷۸م. 


سس سے i‏ يوسيو ع = عسي کے رو-یے 711 قا اک يقسي اکت 1 ف۳۷ بس عو سے د مسي ا مب سا سوہ ا 





١4 :‏ العلوم ‏ للضف السادس الاہتداتی ۔ الفصل الدراسى الأول 





حك ضّونب ب إت11]1ننات111ننا 








٭ ضَروركٌ لعمليتى التنفس 
واحتراق الغذاء داخل 
الخلا ياالحيّة؛ لإنتاج 
الطاقة اللازمة للعمليات 
الحيويّة. 


ہے كد كد كك هم عم حم ع كت كن كد هد مد ا کا كت حم حا عن جد دع كت لع ہے ہہ ےہ ہے ہا ے 


2 








(القُدرۃ على التنفس). 


حه صوببا ب إت311]1ن)ت2111نا 





9 يدخل فى تركيب 
الماء؛ حيث إن جزىء 


ش الماء 


1 


ا E ea mao GSS Soon‏ سد لد کھ کک و ك قد ہے 


وذرّتى هيدروجين. 


لأن نسبة غاز الأكسجين 
تقل كلما ارتفعنا عن 
سطح الأرض. 
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جزىء أوزون و0 





۲ غاز الأكسجين هو المكوّن الرئيسى لغاز الأوزون‎ ٠ 
| الذى يُشكّل طبقة الأوزون الموجودة فى الفلان]]‎ 


الجوّى؛ وی فيي الارن من الاشعة 


35 حزىء غاز 


ويُرمز له بالرمز (و0). 


3 د كه ئک هد 
ت << mmm mmm Sass‏ 





للمرضی الذين يُعانون 
إجراة العمايات الجواحنة. 


العلوم ‏ لاضف السادس الابتدائی ۔ الفصل الدراسى الأول 





الضار: 24 


الأوزون يتكوّن من ثلاث ذرّات أكسجين§ أ 


| قطع و اسام المعادز‎ ٠ 
حيث حلط مع غاا‎ 
1 الأسيتيلين؛ لتكوين لهب‎ 
| (الأكسى أسيتيلين) انإ‎ 
1 تصل درجة حرارته إلى ظ‎ 

۰ء وهی ٹکفیِ 1 





غاز الأكسجين 









لاف الجؤص  .)‏ خليط من الدارات, كمي بالكرة لأرضية: منجذية إلھا بلعل الجاذبيةالأرية..... | 


سسسے بداو ے ایل 


مكؤنات الغلاف الجوی 








9 


غاز النیتروجین )۷۸ 0 غاز الأكسجين 2 0 O‏ 


أهميته: ١‏ - يحمى الأرض من الأشمّة فوق البَنفسّجية الضارة عن طريق طبقة الأوزون. 
۲ - يعمل على اعتدال درجات الحرارة على سطح الأرض. 


مصدره: المصدّر الأساسى للأكسجين النّباتات الخضراء؛ حيث تُنتجھ أثناء عملية البناء الضوثى. 

ه حجمه فی الهواءع: يشغل الأكسجين (-) حجم الهواء الجوى تقريبًا 

© تحضيره: يتم تحضير غاز الأكسجين من فوق أكسيد الھیدروجین, الذى ينحل فى وجود ثانى أكسيد المنجنيز 
إلى ماء وغاز الأكسجين. 

ثانى أكسيد المنجنيز 


فوق أكسيد الھیدروجین سیت کا ماء + غاز الأ كسحدين 


سے 
٦ .‏ 
و ا۴ا کی 


ه خواصہ؛ عديم اللون والطعم والرائحة - قذيل (ڈ شحيح) الاوبان فى الماء - أثقل من الهواء - لا يشتعل ولكنه 
يُساعد على الاشتعال - يَتّحِد مع الماغنسيوم مكوّنًا مادة بيضاء من أكسيد الماغنسیوم. 

ب أقموكه: صرورج للقن راستزاق القذاء 2 يل فی ترك الاه )لکن اتا لاو اوہ 

5 استخداماته: الفُوْض كحت الماء - لق الخبان - التتقين الاش تَا اا‎ ٥ 











أ د ويم ا ميدي مانا مجر کے ی نم ال تاا 


٠ 3‏ مادة تضاف للتفاعل؛ لقزيد من شرعته دون أن تق فی الوا ولا تیر خواصها أو تكثيته. ۳ 


ان اام ویر کف و اعت ذل مي عم مويه مو ےر ہلت رد عر ریچ ہم ا ا وھ مہا 





ع تبس سه اچ سمجیوسہے۔ کے مک ١‏ کے و ےو ت چ تبي کھس ےچ ہہےے۔ وسےو و سے ی چم زس چ سط یہی وس e‏ ع و a E‏ مر کپچ 


ادا فک ني للون. ھمّة تتکؤن على الحديد؛ نت نتيجة انّحادہ دہ بالاکسجین فی جو رط 


ا ورس بی سے ے ا ال ہت cea‏ ملس ا ت سنج می اس أ ريدم سس موسي سجسوس يعيب ےر وو رجت يني شر خر .او میں جيه 1 











ننه حادب سس یت 





صصص جه بدي a‏ بويت بق ا و سمي ييل جح ہے ے۔ یا ت اہو TTR pl ESA FT‏ 


انحا المواد مع الاكسجين بسرعاہ مع انطلاق : ضوء وحرارة.. 


0 
- بوم ے 









مب سه 0 





3 ھا ٠‏ جا 
ہے ےس توب ہے سیر ت یں یک کی الي 





وت سا - 





مسا 





اکچ به ب رويد سس ہے رو و سر کے ے 





7 وا سے وجب ہے 7ط ویر ہے یلد را نيوا - وہچے 05 بد 1 xa e E‏ سے = 


. انحا اذ المواد: مع الاضدمين بطي فيو وجود د الرطوية 7 ۱ 


طلست مب ماک لے کر کور اما تاد برا اجس r‏ معو يدم ل بسي 








7 / كن‎ 0 0 a 35 








یع تم یح سقفت ع یھ الس سڈ شس تہ مق سکس کے چو سے ست وا اہی 


۱ 5 الصحيحة: 
 )٥(‏ ضع علامة (/) آمام انعبارات الصحيحة: وعلامة (1) آفام العبارات ٠‏ 


f‏ ينتج غاز الأكسجين بوفرة من النُباثاث الخضراء أثناء عملية 
ال حطر غاز الأكسجين من تفكك محلول فوق أكسيد الهيدروجين فى وجو“ ثانى 


ج تقل كثلة المواد بعد اتّحادها بغاز الأكسجين. 


عملیة البناء الضوثى. 
أكسيد الكربون. 


د يتكوّن غاز الأوزون من درّتين؛ ويُرمز له بالرمز و0. 
هت تتاکل المواد المصنوعة من الحديد عند تعرّضها للرّطوبة. 
وٴ يتفاعل غاز الأكسجين مع قرط الماغنسيوم المُشتعلء وتٹکون مادة بيضاء اللون. 
فكّر وأجب: إذا علمت أن غاز الأكسجين لا يشتعل ولكنه يُساعد على الاشتعال. 
قماذا یخدث لحياأتنا غلى الأرضن إذأ كان غاز الأكسجين يُوجد فى الهواء الجویٗ بنسب أعلى من 8/5١‏ 


اھ اكد و کا کے و 


0 


= .و روک‎ SDS SS ا ا ا‎ ag لا ل‎ Ga a وک م‎ a بج ئک صا سس عد وید سوک‎ a 
متسس يسوبي سين و جو يج ہو یوسوم مووي ني ربنجد ديج‎ kk مي سي وس ب سي جب ياج ےل‎ 
9 مسد سے ب × ند به‎ 2 


علل: 


ت يُجمع غاز الأكسجين بإزاحة الماء لأسفل فى المخبار أثناء تحضيره فى المعمل. 
ج: للغلاف الجوّی أهمية كبيرة فى استمرار الحياة على الأرض. 


لغاز الأكسجين أهمية قُصوى للحياة على الأرض؛ فيكوّن الماء باتحاده 





مع غاز الهيدروجين. 
اذكر أمثلة أخرص لأهمية غاز الأكسجين واستخداماته. 


اكتب خواص الأكسجين فی المخطط التالی: 
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5 ا ا الوا اا 





رر رہ ور رتا ودنٹ 


کر رر ر رر لمم 
رر ور رر ہر ار یت 


وو ےر روز رر رز را ریت 


فقاو ا:60 )9ة ×× بجوي د ةمج 4 IT‏ ئوغخ ×و ف80 ٠:5:0)‏ و اذ اولي 





حة ضو ب ب ١6١١١۱١8نا)د۱۱۱افن‏ 
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می 5 كم ای سس سج یں + کی رک س 1 ما سے مت ۱ 3 لزيد ا : چ 2 س 9 : 


أ بالرغم من أن أكسجين الهواء يُستهلك فى عمليات التنفس, إلا أن نسبته تظل ثابتة فى الغلاف الجؤى. 


١ 


العلوم ۔ للصف السادس الابتدانی - الفصل الدراسى الأول 1 


r 2‏ دوعسو و سے دور ey r r‏ ع اي الاي لاحي سے Fa a a‏ 






تدريبات سلاح التلميذ المتنوعة 


8 0غ ور 
رھ جغرةة ب + : 


أونا: الأسئلة الموضوعية: ۴ 


او على الدرس الأول 


7 :ا ٭ 





أكمل العبارات الأتية: 

١‏ - يتم تحضير الأكسجين فى المعمل من محلول توق سس دب قي وجود 

۲ - يرمز لجزىء غاز الأكسجين بالرهز .............. وجزىه الأوزون بالرهل .-.-. 
ة. ‏ ىم ١ E‏ کے 8 7 وی كود » 3 5 ۱ و ا چیا 

۴ - نسبة غاز الأكسجين فى الج ............. '. وغاز التيتروجين اده لمطروج 2 

- يستهلك النبات غاز .............. فى عملية التذف © ے يتكون الماه من اتحاد ذرة أكسجين مع ڈرقی ۔.۔۔۔۔۔۔ 


٣١٣٢٣ تة‎ 


سمو ك١‏ ) 


۰+۰ ينتج غاز الأكسجين بؤفرة من النياتات الخضراء أثناء عطية سس لاق‎ - ٦ 
يُجمع غاز الأكسجين بإزاحة ............ لأسفل فى المخبار أثناء تحضیرہ قى المعمل‎ - ۷ 

۸ - يتفاعل الحديد الژژطب مع .............. مُکوّنا أكسيد الحديد. 

۹ - عند تحضير غاز الأكسجين يُستخدم ثانى أكسيد المنجتیز کے 


بينما إذا تم ببطه فى وجود 


9 کد نة (Ta‏ 


الرطوبة سی تست 
١‏ - يُخلّط غاز الأكسجين مع غاز الأسيتيلين لتُعطى لھپ ...سس 


(بورسصعيد ۰۴۰ 


(اتقاهرة -+-+) 


سے عع م م جم م ممع ر م مه وه ممم ت وه مم وار کک سے ا( ا 


اختر الإجابة الصحيحة: ۱ 
١-الغازالذى‏ يتفاعل بسهولة مع كدير من العناصر: (القاهرة )5١١‏ (النیتروجین -الأكسجين- الھیدروجین-الاوتعت) 
١‏ -من خصائص غاز الأكسجين أنه الذويان قى الغاء. (شحیح - سريع - عديم - متوشط) 
٣‏ - الغاز الذى يستخدم مع غاز الأسيتيلين فی لحام المعادن هو غاز: ۱ ظ 
(السویس ۲۰۱۷) (الأكسجين - النيتروجين - الهيدروجين - ثانى أكسيد الكريون) 
٤‏ - ينحلٌ فوق أكسيد الهيدروجين فى وجود ثانى أكسيد المتجنیز إلى: 
(البحر الأحمر ۹) (أكسجين وهيدروجين - أكسجين وماء - هيدروجين وماء - هيدروجين ومتجتيز) 


ه - عندما تحترق كُتلة من سلك التنظيف المصوع من الحديد فى الهواء مع الأكسجين؛ قإن الكتلة: 
تزداد - تَنقُص - تقل للتصف - لا تتغيّر) 


Sm ma Gc لد عو عي‎ mam الو يم كي ا كك كع وی یی میں أ كم حم ہی‎ cto 


(بورسعيد )٦٠٢٢‏ (تصف - أقل من - تُساوی - أكبر من) 


١‏ - كثافة غاز الأكسجين ...................... كثافة الهواء. 
ر کل قد كسد 1 كعامل مُساعد۔ 
۷ - يُحضر غاز الأكسجين فى المعمّل من تحلل فوق كسيد الهيدروجين قی وجول سسس : : 
(القاهرة ٢٠۲۰)(ثانی‏ أكسيد الكريون - ثانى أكسيد المتحتيز - اكسيد الحدید - الهيدروجين) 


۸ - يُشكل غاز الأكسجين نسبة ................. من الغلاف الجؤى. 


۹ - تتكوّن الطبقة الموجودة بالغلاف الجوٌی: والتى تحمى الأرض من الأشعّة الضارة القادمة من الشمس من غار: 
(Oz O, N, a CO,)‏ 


)7۸۹ -ZVA-ZT\-7 -,) 


ج عو اید چ چ و aaa‏ كك Sama‏ د سو 
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حه صوب ب إت0311]1ت111ننا 





۱ 


4~ چس مہم 


00 


لم په یح ہے 


mm a‏ ہہ سے 
me‏ ™ = تح يح بیو با asan‏ و فی مل مو شی قد یر و ری ری ا كات فی مل اس سر ہے ہے ہے ہے 
نحا 


0 اكتب المصطلح العلمی؛ 


ظ ١‏ -هادة غنيّة بالأكسجين تُستخدم فى تحضير غاز الأكسجين فی المعمل. . ات 

إ. ٢‏ - غاز ينتج بوّفرة من النباتات الخضراء فى عملية البناء الضُونى. سد 

٣ :‏ غاز يتكوّن جزيثه من ثلاث ذرات من الأكسجين. (القاهرة .()۲۰۲٢‏ سن : 

(۲۰۲۰ أجسامٌ تفيد فى تكاثف بُخار الماء حولها ونزول المطر. (البحيرة‎ 8 ١ 

٥ ١‏ - لهب ينتج من احتراق خليط من غاڑی الأكسجين والأسيتيلين. (الفيوم ام 

...()۲۰۱۹ غاز يُستخدم فی تحضيره محلول فوق أكسيد الھیدروجین: (الغربية‎ - ٦ ١ 

١‏ ۷ - مادة تُضاف للتّفاعل؛ لتزيد من سرعته. دون أن تؤثر فى النواتج. ن 

........( )؟07١ خليط من الغازات يُحيط بالكرة الأرضية, وينجذب إليها بفعل الجاذبية الأرضية. (الأقصر‎ - ۸ ٠ 
` س‎ ( )5١7١ ع أكهاد المواد ببطء مع غاز الأكسجين فى وُجود الرّطوية. (الإسماعيلية‎ ! | 
ظ : ۰ قفاغل المواد مع الأكسجين بسرعةء مع انطلاق ضوء وحرارة. سز‎ 


0 ضع علامة(”) أو ()): 


- غاز الأكسجين عديم اللون والطعم, وله رائحة نفاذة. 5 






و غاز الأكسجين من حجم الغلاف الحوّى. ۱ 0 
- يُستخدم لهب الأكسى أسيتيلين فين قطع ولحام المعادن. (کفر الشيح ۷ ۲( ا 
- غاز الأوزون يتكوّن من ثلاث ذر ات ا کسجین. (الدقهلية ۱۷ ۳( ۳ 
- تقل كتل المواد بعد اتّحادها مع غاز الأكسجين. (كفر الشيخ ۲۰۱۷)) 


- تُستخدم أسطوانات من غاز الأكسجين أثناء تسلق الجبال. 0 
- قاز اویل بش ول ساس على الاشتعال. 1 
-الحشیر قا اف کین مخ تفكك فوق أكسيد الهيدروجين فی وجود ثانى أكسيد الکربون. (أسيوط ۲۰۱۹)( 2 
- تتآكل المواد المصنوعة من الحديد بعد تعرّضها للرطوبة. (الجيزة ٠٢‏ 0 : 


٠‏ - يُجمع غاز الأكسجين بإزاحة الماء إلى أسفل. 


ثانيًا: الأسئلة المقالية: 





(o)‏ ماذا یحدث فی الحالات الآتية؟: 


۲ 
۳ 
3 1 


6 


٦ 


mr‏ یی یر بد م م ید یر ید بد پل اعد بد لي بن اع اعد اب اع سر ہا ماگ 





| إضافة فوق أكسيد الهيدروجين إلى دورق يحتوى على ثانى أكسيد المنجنيز.‎ - ١ 
لذ‎ ٠ و‎ 
٠۲١ تعرّّض مسمار مُبلل بالماء عدة أيام لجوّ رطب. (أسوان‎ - 


- تنكيس مخبار مملوء بالأكسجين فوق مخبار مملوء بالهواء لفترة. ْ 
- وضع عود ثقاب مُشتعل فى مخبار به أكسجين. 

- عدم وجود طبقة الأوزون فى الغلاف الجوٌی. 

- إدخال شريط من الماغنسيوم المُشتعل فى مخبار به أكسجين. ظ (القاهرة ٢١‏ 


العلوم ۔ للصف السادس الابتدائى - الفصل الدراسی الأول |[ 





حك ضوبي ب إت11]1تنت111ننا 


علل نما يأتى؛ 


رھم۔ 


١‏ - تظل نسبة الأكسجين ثابتة فى الهواء الم رغم استهلاكه أثناه التللسن والاحتراق. (بورسغید .0م 
٢‏ - طبقة الأوزون لها أهمية بالغة فى حياة الکائناٹ الحیة' (اسوان 05039 
؟ - أهمية الأجسام العالقة فى الغلاف الجؤى, 

؛ - يُجمع غاز الأكسجين بإزاحة الماء لأسفل فى المخبار: أذناء تخضيره فى المعمل. (أسيوظ )۲۰۱٢۹‏ 
٥‏ - تُستحُدم أمنظز انات من الأكسجين أثناء تسلق الجبال. سی نو 
٦‏ يكم عزل أعمدة الکباری الحديدية عن الهواء بِالدُهائات. (الوادى الجنيد ۲۷۱۷) 
۷ - للغلاف الجوٴی أهمية کبیرۂ لاستمرار الحياة على الأرض. کی ای 
۸ - إضافة ثائی أكسيد المنجئیز عند تحضير غاز الأكسجين من فوق أكسيد الهيدروجين. (الإسكندرية ۲۰۱۸) 
4 - تزداد كتلة سلك التنظیف المصنُوع من الحديد عند احتراقه. (بنى سويف ۲۰۲۰) 
اذكر وظيفة (أهمية) كل من: 

١‏ - طبقة الأوزون. (لقليوبية ۲۰۱۷ - القاهرة!١١؟)‏ ۲ - الأجسام العالقة فى الغلاف الجوى. 


أ ابيا سي سد حي دہ ریہ اح لد كو كيد ل = كو دا كد GSS‏ هد يك د جد اي عت تھا ود اع عن عد وک مات و می وا اك كد جد وا ےا - 


؟ - ثانى أكسيد المنجنيز فى تحضير غاز الأكسجين. (أسيوط ۲۰۱۹) ٤‏ ؛ - الغلاف الجوّى. (أسوان ۲۰۲۰) 
ة - لهب الأكسى أسيتيلين. (الجيزة ۲۰۱۷ - البحيرة ۲۰۱۷ - القاهرة )٦٠٠٢‏ 
5 - فوق أكسيد الھیدروجین فى تحضير الأكسجين فى المعمل. N‏ 
فص الشكل المُقابل: ار ر ج 
أ عند إدخال الشمعة المشتعلة إلى المخبارء ماذا تلاحظ؟ الأكسجين 


ےا ع جو بكي حم كه و عم کت پٹ یكج: نه تچ حم جث كوا تك کا و 






مع جد سوب ياه ٦ا‏ ا 


أ اود عم جد بد عد د ام 6 تك وه وي کل هد 


بل 9 


اذكر استخدامات غاز الأكسجين؟ 
اذكر خواض غاز الأكسجين؟ 


ریا 


من الزسم الذص أمامك أجب: (القليوبية ٠١‏ ؟) 





أج الغاز الّاتج يتّحد مع غاز الأسيتيلين» ويُعطى لهب ....... 


1 
7 
1 
١ 
۱ 
1 
1 
١ 
١ 
۱ 
1 
۱ 
1 
1 
1 
1 
۲ 
1 
1 
1 
١ 
1 








4 اللوم ۔ للصف السادس الابتدانی - الفصل الدراسى الأول 
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دا ا وک : 


تہج 
1 
: ج١‏ ج : سہ ا : سيم - 
rz‏ عسو : 2 سووچتو و وو یی ١‏ ہے-سورے د چ سے رياف در ر چک عد مد .ہے 
HE EE‏ پوس رت Ei‏ 





اختبار سلاج التلميد 


) ۴ 3 ال 
Galan, |‏ الور الامتخانية) ان الد ول 
ا ادا رؤرةقاذيلاب ١‏ ا920 


1 


A 1‏ اجر بت ع سی ود وو و سو جو کور تو عو عوجر تید ری ور عي و ص يور میں و کو ھی و سر ھی رق مر تی قد کر وير ضر ری مو جر ضر وے و کر ا 32 ڑا 


١: )9(‏ اکمل ماياتى؛ 5 


س شا :..... شزرو لھا ۱ النباتات: وئسہته فی الهواء الجوى isthe snes‏ 


ا تلن مان رشن ٦‏ سی A‏ 


858 
88859 vh نس‎ rava Û 
ia 


ااه افو لط 959 
وا پا ا 


ب يفكون غاز سس و لاق ڈلاٹ ڈراٹ من و ويرمز له ٻالرمز 


4 - المادة النّاتجة عن احتراق 56 الماغنسيوم فى وجود الأكسجين تسمٌّى ٠‏ 


ب ماذا يحدث فص الحالات الأنية؟: : : 


0 
١2‏ رر سد 
نا ظا 


ea eh‏ نی و دشر 
8 


١‏ - وضع عود كبريت فى مخبار به غاز الأكسجين. 
؟ - عدم وجود طبقة الأوزون فى الغلاف الجوى. 
أ اكتب المصطلح العلمى: 
١‏ - لهب يُستخدم فى قطع ولحام المعادن. 
؟ - خليط من الغازات تُحيط بالكرة الأرضية منجذبة إليها بفعل الجاذبية الأرضية. 


1 
: 
| 
1 
1 
: 
: 
: 
: 
: ۳ اتاد المادة مع الأكسحين بسرعة مع انطلاق ضوء وحرارة. 
-٤ ْ‏ مادة غنية بالأكسجين تُستخدم فى تحضير غاز الأكسجين فى المعمل. ظ سد 
؛ ب اذكر وظيفة کل من: 
أ 
١‏ 
١‏ 
: 
: 
| 
. 
: 
1 
1 
1 
0 


وف ظ د 
١‏ - ثانى أكسيد المنجنیز فی تحضیر غاز الأكسجين. 3 
؟ - الأجسام العالقة فى الغلاف الجوّى. LL‏ 

أ اختر الإجابة الصحيحة: 
١‏ -إذا كانت كتلة سلك تنظيف الألومنيوم ٠,۲٢‏ جم, فعند احتراق السّلك حتى الاحمرار فإن الكتلة قد تسار 
(۰,۱۸ جم - ٠,۲٢‏ جم ١,7١‏ جم ٠,۲۸۵‏ 
- ٹیڈ غا: ا ۱ ء تر“ گے ڑگ ا 
۲ - يُمثل غاز الأكسجين ................ حجم الهواء تقریبًا. زج سے 0 
؟ - من خصائص غاز الأكسجين أنه ................. الذويان فى الماء. (متوسط - سريع - شحيح - عند 
٤‏ - يتفاعل الأكسجين مع شريط الماغنسيوم مُكوَّنَا مادة .سے تُسمّى أكسيد الماغنسيوم. 8 
(سوداء - بيضاء - حمراء - زرلا 
ب علل لما پأتی: 7 
١‏ - يُجمع غاز الأكسجين بإزاحة الماء لأسفل عند تحضيره. 2 ا 
يتم زْلَلَعَيدة الكباري عن الهواء بالذهانات: ظ 





العلوم - للصف السادس الابتدانی ۔ الفصل الدراسی الأول [1١‏ 
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و ثرو 2 aE‏ فا تا 





بل 

ا ۱ ۱ 
ا کی تاور رد سا له .+ لاعت + Eri‏ تيا )پا اث 1 ا 2 سے n‏ 
لئے 0 ےم فا 3 لت ا ا ا ون کل r‏ ام : 1 م ا : 
٦ 7‏ ۲ ار روہ 1 ۲ 1 یش ie Ez‏ سے 

لن 1 ٦‏ 
ا 1 ا ا 5 ê‏ کت ا : 2 31 7 ۱ و ا سی ملس ا 0 
ا ا ا 2 ںی کیک ا یں A‏ 001 ا :وک EE] E 1 r Ti ٤‏ 1 5 : 
و ' تيلا نے Hi‏ ل ا 3 5 
3 1 و ا 57 i‏ 
ا جج ا لاہ ل 1 7 ' اڈ 7 7 0 اد نت 1 ہے 1 
لی ا ا E‏ اہن ل وہ کی ا ات نت شف ا ا ہے ايو او ما و ا E‏ سر کو ابه ۳ 
أ : EE‏ 0 شرب E‏ یں ا وك 2 ا N: 1 AT a‏ نا 1 را qw‏ 3 0 2 جج 

1 نر 


و اله س ا تک چ 


ناو ف E 2 e‏ 
اق ١‏ نے اواب یں وو كي 





سے 






.1 
١‏ 
8 
8 
ا 5 ۴ ...ا ح 1, 
: لواف الس فريس وو ا د و مي ہی ہے ١‏ 
ْ الا ورموس وت واو ل ا 
1 1 اس کا اید تی بی 900و اہو ڑوج و وس ہین یں و ہاو ا لض ہیی 2 


حه ضو ا بإ Ud1I110CA1111€‏ 


ATES‏ کا اود اہ 


چا -_ 
7 1 
3 
یی ےس ےو سے نے و 
۔وسیوموڈوسسمموےسسیسوو سے ہے سو ن lm‏ 
مس سر جنع اميه ےھ ےر 5-5 لق 
1 
کات 500 سے سس 9 5 
٦ -‏ ےت ہے 
ہے 
2 
7 5 












ا 
۱ 
59 
أهداف الدرس: ۱ 
فی نهاية الدرس ينبغص أن يكون التلميذ قادرا على أن: 
(ىٰحدد التركيب الكيميائى لغاز ثانى أكسيد الکربون: وتواجده» ونسبته فى الغلاف الجوّى. 
©©6يُعدّد مصادر انبعاث غاز ثانى أكسيد الكربون. 
#9يشرح طريقة تحضير غاز ثانى أكسيد الكربون. 
يُثبت عمليًا خصائص غاز ثانى أكسيد الکریون, 
6 يُحدّد أهمية واستخدامات غاز ثانى أكسيد الكربون. 
مفاهيم الدرس: 
(6الاحتباس الحرارى. (6الثلخ الجاف, 





ته ضوبيا ب 011153111121 TT‏ 
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مر ا ا 








الڈزس الثائی؛ غاز ثائی أكسيد الكربون . م ۱ ا ۱ ۰۰۸ص حب مسي بوي بعس ا 


اج بت 


| , يعد غاز ثائى أكسيد الكربون عامل أساسيًا فى استمرار الحياة على سطح الأرض؛ حيث إنه من أحد شروط عملية البناء 





. الضُوئى التى تقوم بها النباثات! لبناء أجسامها وتكوين الغذاء لكافة الكائنات الحية الأخرى. 
, يُعتبر غاز ثائى أكسيد الكربون (سلاحًا ذا حدين)؛ حیث إنه على الرغم من أهميته إلا أن زيادة نسبته فى الهواء الجؤى 


| : عن الحدٌ الطبيعى تنشأ عنھا مشاكل خطيرة؛ مثل 
٠‏ # اختناق الكائنات الحية. * أضرار بالغة بمناخ الأرض وارتفاع درجة حرارتها. 





: غاز ثأنستن أكسيد الكربون: 


انا 





تركيبه: 

- ثانى کسید الكربون هو مركب كيميائى؛ يوجد على شكل 
غاز فى الحالة الطبيعية» حيث يتكوّن من ذرة كربون مُرتبطة 
يذرتى أكسجينء ویٔرمز له بالصيغة الكيميائية (,00). 


ذرةاتشجين ڈرفکریون -- ذرة اين 





ر نسبته: نموذج لجزىء غاز ثانى أكسيد الكربون 
| - يُوجَّد بنسبة قليلة حوالى ٠,۰۳‏ > فى الهواء الجوّى تقریبًا 
1 مصادره: هناك مصادر عديدة لانبعاث غاز ثانى أكسيد الکرہون: منها: 
O 3‏ 7 ات E‏ 00 

4 5 8 ني 
ا ٭ تنفس الكائنات الحية. 








+ احتراق المواد 
: العضويةء مثل: 
٭ احتراق الفحم ٠‏ احتراق الخشب ۔ ٭احتراق الوقود ٭ احتراق التبغ 
(الزيت - البنزين) (المادة التى تُصنع منها السجائر) 


f‏ العلوم ‏ للصف السادس الابتدائى ٭ الفسل الدراسى الأول 
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الوحدة الثالثة؛ (مكونات الغلاف الجوی)_ ......ج سه 
الهواء الجوی؛ ويرجع ذلك للأسباب اير 4 


* لوحظ فى السّنوات الأخيرة زيادة نسبة غاز ثانی أكسيد الكربون ۂ 
7 لا 45 2 4 ١‏ 3 . ۱ , 4 ۹ ظ : را 1 8 . ۱ 1 : 











۱ 
| 
١‏ کے فو نل ۳ ايد 5 
۱ احتراق الوقود فی 
۱ | قوج غ هد هه ےی ۱ ' 
| | المنسات الصناعية 
HY 1‏ 
و 1" و#محطات الوقود. 
۱ ا ۱ 
۰ 
3 
1 


چ اك و سے سے 


فق ورين ب 


وقة 


٭ تتسيّب زيادة نسبة ثانى أكسيد الكربون فى الجدٌّ فى ظاهرة الاحتباس الحرارى. 


تناقص المساحات الخضراء ضار جِذدا بالبيثة. ظ 
نى أكسيد الکربون: وارتفاع درجة حرارة الأرض. وتناقڈص : 


۰م لأن ذلك یُدی إلى ارتفاع نسبة غاز ٹا 
غاز الأكسجين اللازم لتنفس الكائنات الحية. 


العلوم - للصف السادس الابتدائی - الفصل الدراسی الأول 





ته صوببا ب 4١0|‏ ١4با‏ 















أكلايلة الكرنون؛ 


٠‏ يُمكننا الکشف عن غاز ٹائی او الكربون من خلال الأنشطة الثالیة: 


الكشف عن وجود غاز ثأنى 





یش ا ضا ب اكه عر ا لہ رز یی 
رس 
ف 
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() ضع كمية صغيرة من ماء الجير الرّائق فى برطمان. 
(6) انفخ باستخدام الشفاطة فى البرطمان؛ لمدة تتراوح 
من دقيقة إلى دقيقتين. 

(7) لاحظ ما يحذث من تغْيّر على ماہ الجیر الؤائق. 







4 يتعكر ماء | 
الجيرالرٌائق 
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رہ 0 مم ےر رر سوه كه در سا 








٠ .‏ هواء الزفير يحتوى على غاز ثانى أكسيد الکرہون, الذى يُعكّر ماء الجير الرّائق 











الكشف عن وجود غاز ثانى أكسيد الكربون أثناء تنفس ال 


الأدوات د بسلة) - برطمانان (أو أنبوبتا اختبار ( ماهد قط < اق کن Sh,‏ 
بلاستيك - صلصال. 


خطوات العمل 
0 بإنيات بذور الفول (أو البسلة) على قطعة قطن, 
أ فشارة خشب قللة بانماة فی ترطمان: 
ت بعمل ثقب فى غطاء البرطمان: وأنفذ منه الأنبوب 
| البلاسٹیگی ٹم ٹبٔته بواسطة الصّلصال: 
(م) ضع الطرف الآخر للأنبوب فى برطمان به ماء جيرأ _ 
| رائق» واتركه عدة أيام» ولاحظ التغيّر الذى يحدث لماء 
ا الع الكافق. 
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حة ضوبي ب إت111تنت111ننا 
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۱ 5 9 7 كيف من 0وہ قال | اال aul ol us‏ د نامع 8 





ہمت ۱ ١‏ القلاحنن ' 

: خطوا: : 7ت ۱ 

7 )سك شما فی قام,د۸ المخہہار؛ ظ 
من [ 

kt 7‏ المشومار باافط۔اء اازچاجی؛ 
وااعظ الشعمة ستی تنطفئ, 
() ارفع الفطاء الزجاجى, ثم صب لہا ' 
٠‏ من ماء الجير الڑائق دال المخبار. ٠‏ بس 

علوي يديت رجہ عل فيزن 


1100 ۴۳ وى لواحيس مار iE]‏ وو ۳ار وم شوو مو وا 






٭ مند احتراق الشممة بنتج غاز ٹائی أكسيد الكربون؛ الذى بكر ماء الجبر الزائ 


۱ ٭ سن الأنشطة )١(‏ و(۲) و(؟) تسلخاص الأئی١‏ 
® ينتج غهاز ٹائی أكسيد الكربون أثناء: 
٠‏ تنقُس الإنسان (هواء الزُفیر), ٠‏ تفس النباثات النامية, 
٠‏ احتراق المواد الخُضوية (مثل الشمعة). 
© ماء الجير الرائق بُستخدم فى الكشف عن غاز ثانى أكسيد الكربون. © 7 
لأنه يتعكر علد مروره فيه 0 
© عند مرور غاز ثائى أكسيد الكربون فى ماء الجير الرائق (ھیدروکسید الکالسبوم) پٹکؤن رام 
. ' أبيض من مادة (کرہوناٹ الكالسيوم) الٹی لا تذوب فى الماء! لذلك يتعكر ماء الجير, 7 








۱ علل؟ يتعكر ماء الجیر الزائق عند مرور غاز ٹائی أكسيد الكربون فيه, ' ا کت 
35 لتکؤن راسي أبيض من مادۂ کرہوناٹ الکالسیوم؛ التی لا تلوب ۴ الما 











ظ - اكمل: 699ا ينتج غاز ............. عند احتراق المواد المُضوية, 
o‏ ينكؤن زا أبيض ھا علد د مرور ا ثانى أكسيد الکرہون اا 


110 038:114 
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!1 : ٣سس‏ سے سم سر سس سے سے مم س 
' الدرس الثانص: غار ثائی أكسيد الكربون ۱ ۱ ۱ سے 5 ۱ 





[ الف | كسيد الكربون: 





؛ لتعرّف كيفية تحضير غاز ثانى أكسيد الكربون نجرى النشاط الثالی؛ 


ال ا لا ققة وع و تق 


5 قوف غدة ة مخابير ۴ ا اختیار زجاحنة - - دورق زجاخی له سدادۂ هن نأ الفلین ڈاٹ تقيين - تمع زجاجی' 
-أنبوبة زجاجیة على شكل حرف لا - جمض هيدروكلوريك مختّف - مادة كربونات الكالسيوم. 1 






| 0 کون الجهازء كما فى الشكل المُقابل. 
| (۲) ضغ مسحوق کربونات الكالسيوم فى الدُورق 
ا الزجاجی۔ 

() ضع حمض الهيدروكلوريك المخقّف فى القمء. 

ظ (4) افتح الصّنبور لصب القليل من الحمض فوق 

. مسحوق كربونات الكالسيوم. 

(5) اجمع الغاز المُتصاعد فى المخبار عن طريق 
: إزاحة الهواء لأعلىء ثم اجمع عدة مخابير من الغاز 


mam mmm a 1‏ ہہ یں 
تا ا اہ را وهاي مهي م عه ماه ساو و سه مع هاه ا رہد عع مع مدع REGRET‏ قاف سس فس 8852 8 هاه 8 ہے ےج ےرت اھ ھا وو هه ×× CCLI‏ اه م هدق كه بد فاه رر رر قاس سس سدم 


٠‏ يُمكن تحضير غاز ثانى أكسيد الكربون بتفاعل حمض الهيدروكلوريك المخقّف مع کریوتات 
الكالسيوم. 
++ لجع خان كات أكسيد إلكريون بإزاعة الهواء م 


cane‏ کا کر لگا کا و الد ھ جج بیع 2 ةا 










يج يجمع غاز ثانى آکسید الكربون بإزاحة الهواء لأعلى: ” 007.77 مسر تھی 
لأنه أثقل من الھواء؛ فيُزيح الهواء لأعلىء ويحلّ محله. 





- اكتب المصطلح العلمی: 
a‏ دا 0 ۱ ظ 
© غاز ينتج عن عملية التنفس, واحتراق المواد الأضویة. ( ا 
: 0 ظاهرة تنشأ عنها زيادة درجة حرارة الأرض. CSR‏ 


7× × جج "جا لا ا الا وھ وتوہ جيه جع و ے قاع واه و سک ورج قاع لواو مه قم اه را اج ری 
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حة صوبيا ب إت021111ت2111نا 
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الأدوات: عدة مخابير زجاجة مياه غازية - كأ ا 
أ ۱ ثقاب د ماء ملوّن = ر 2 س ر یر 

الصوديوم شمعة عور و ا 




















ٍ بيكريوثات الصوديوم فى كأس زجاجية ١‏ 
ْ (أو افتح زجاجة مياه غازية). ظ 
لاحظ لون ورائحة الغاز المُتصاعد. 


2 
س 
75 
2 
في 
2 
2 
ا 
لم 


| ه نكس مغبارا مملوةابقاز ثانى أغمیدالکزیوٹ‎ O 
كأس زجاجية.‎ n قوق شمعة‎ |) 
ه أدخل عود ثقاب مشتعلا داخل مخبار ا‎ 
علوم يقاو کاش آکسید الكوروون‎ 

ٹم كل ملاعظاتك. 


> طی الس ا 
عود الثقاب يبروا 
من الاشتعال. 00 





(۴) تكس مخبارًا به غاز ثانى أكسيد الكربون ' 
فى كأس زجاجية بها ماء مُلوّنَ. 
ماذا تلاتحظ؟ 


الماغنسؤوم مه 


)٤(‏ أدخل شريط ماغنسيوم مُشتعلا داخل 
| مخبار به غاز ثانى أكسيد الکریسون 
مانا تلاحظ؟ 


وتتكوّن ماد 4 3 
E‏ بد الماغنمها 


ا ال 2 
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ينصل ۳۸۵ 
العلوم ‏ للصف السادس الابتدائص ١١‏ 
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-- يُمكن أن نستنتج خصائص غاز ٹائی أكسيد الکرہون: وهی أله:‎ )5 ٤( من النشاطين‎ ٠ 
2 أثقل من الهواء؛ لذلك يُجمع بإزاحة الهواء لأعلی: ويحل محله.‎ © 
عديم اللون والوائحة,‎ © 

9 لا يشتعل ولا يُساعد على الاشتعال؛ لذلك يُستخدم فى إطفاء الحرائق. 
© يدوب فى الماء؛ لذلك لا يُمكن جمعه بإزاحة الماء لأسفل: كما الحال فى غاز الڈکسجین: ٠‏ 
0 عند تفاعله مع الماغئسیوم المشتعل يتكوّن مسحوق أبيض من أكسيد الماغنسیوم, ترشب 1 
مادة سوداء وهى الكربون (الشحم) على جدران المخبار. : 


سی 
لعي و و كاك یح از جر ضر كر ا ا اہر یی تی و نا و ع اع ور هزاف واف اح و ہو و رو بي 
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وه کے 
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توق سک سے یہ جج د ق تق تیه چا وضو شی کک ےک ےت ا ہے جو ضر ۳ئ وا یلاس عو رھ ی۔ سو یی م سے سے او لد 
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اتا يُستخدم غاز مس تس کا ا یں ات 
4 ا ُجمع غاز ثانى كسيد الكربون بإزاخة الماء ع تخیر ۱ 

هات لأنه ذو کن الماء. 

4 يُجمع غاز ثانى أكسيد الكربون عند تحضيره بإزاحة الهواء لأعلى. ٠‏ 

ظا لأنه أثقل من الهواء. 

a‏ | عند إدخال شريط ماغنسيوم مُشتیل فى مخبار به غاز ثانى أكسيد الكربون تتكؤن مادة سوداء على جدار المخبار. 
3 لترسّب عنصر الكريون الأسود (على جدار المخبار). 





« يُطلق على غاز ثانى أكسيد د الكربون (القاتل إلصامت). GB‏ " اوت 
ل ب الإنساق لا يستطيع ريه ا ره شق وتنفسه فى مكان مُغلق (ردىء التهوية) یؤدی | إلى تناقص نسبة 
و گا الکسجین وزيادة انى أكسيد الکریون؛ مما بؤدى إلى الاختناق وققدان الوعى» ثم الموت. ۱ ٤‏ 
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3 رس الثائى: غاز ثاناي أكسيد الكربون ان 5 : سے سس×سمسم سم مس سس ےمم 
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یُستحدم فى إطفاء الحرائق 
(لأنه لا یشتعل, ولا يُساعد 
و الاشتعال). 


الف الد کرای او فو abana saa‏ 
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٠‏ يتحول غاز ثانى أكسيد الکربون إلى سائل بالضّغط والتبريدء ثم بتخفيف الضّغط يتحول إلى لثم ظ 
الجاف. ات 
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الها 4 المخبوزات ١‏ 7 ل : 2 E F1‏ کے کے 46 5 E.‏ کت 
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ع لحدوث التخثر تصاغذ غاز ثا: سح 
کا سد 7 نی لعن ای تا بل سا یرل ایر سا۷۷ 
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حة 5 ضويا ر CamScanner.‏ ` 


















| رورس الثائص: غاز ثائض أكسنيد الكربون و 








خی ييه 


أضرار المشروبات الغارية: 

يدخل غاز ثائی أكسيد الكربون -كمكوّن رئيسى- فى صناءة المباہ القازية. 

, الإفراط فى تناول المياه الغازيّة سُلوك غير صحی. 

ہ يُطلق العلماء على المياه الغازية اسم (الأغذبة الفارغة). 

ء عند الإفراط فى شرب المياه الغازية يتم ابتلاع كمبات كبيرة من غاز ثانى أكسيد الربون 
الذى يؤدى إلى؛ 


© الإصابة بمرض هشاشة العظام. 





يُسبّب الوفاة لارتفاع نسبة غاز ثانی أكسيد الكربون فى الدم؛ مما یؤدی إئى عدم 


يُطلق على المشروبات الغازية اسم الاقتیة القارقة: 11١١‏ 11111111 710 7000 
25 لعدم احتوائها على أىّ عناصر غذائیةء عدا السكر. 


5 : : / 0 : 3 رے .وہ ہوجہ بز لے وسو إياج چول . ع- 2 ري[ ا ع لب 
0 1 ون تب 1 ۱ 1 : 1 3 F‏ 3 1 4 نی ہے 5 یہ 3 پا یہر اھ 
۰۳ت 3 1 قد ۱ 7 ۲ ت الغا“ : چ۳ ج = وار 07 ید i‏ 0 سد 0 ا 0.8 اکا FA‏ ۱ ا / : : ۴ 0 
E 8‏ ا او سيا یں ا : غور 1 ےی ناب چ بی 4 4 
كف اود يل 7 ع 5 ۱ أت تا 5 2 : و ات 0 ۰ 01 اپ ا ۴ اد کے 5 زا ا پک 2 اا فی 3 کو 


لم حتى لا يؤدى إلى الإصاية يمرض هشاشة العظام. 





أ٠‏ أ- ضع علامة (/) أو (×): ْ 
ای انشا على اامشروبات الغازية فى طعافك, دک 
© الٹلج الجاف هو غاز ثانى أكسيد الكربون فى الحالة الصّلیة۔ وی 
ا 69لا یٔمکن استخدام غاز ثانى أكسيد الكربون فى إطفاء الحرائق. Re‏ 
'. ب - أكمل العبارات الأتية: :‪ 
٠.‏ ا#اكسشى غاز گاتی آسدانگیرن فى المفدل اکا آل مو 
0 يُجمع غاز ثانى أكسيد الكربون بإزاحة ............ لأعلى. 
ج - اذكر أوجه الشبه والاختلاف بين: 
- خصائص غاز الأکسجین: وغاز ثانى أكسيد الكربون. 


ا 
: 5 : بد سس سے سے یہہ عہ سے وھ و وو سس سو رس 
اف ا :تا ا ا( ا ھا LL kl‏ بو يدور واج زو يدمح عدج يعي ويه رودا بو وا اك وي بق ماود بعصو رج بود سو وذ جز وا زه اق اط وا جاح هاج مم جور جاح جاص amar n > N CCT TCL ILL‏ سور یچ = 


۱ 1 العلوم . الصف السباوس الابتدانی + الفصل الدراسی الأول 









حه 2 ب uaIlIIOCAIIIIEI‏ 


بس 


اکس ت چا پا دا “اسک سی ا حو و لئے ریا لیو سے جه سیف 


. : 2 9 
-- ٭سسہےے سو 
ومح تيد مسجم مرو فافبہویک دوسيو ےی ہے سما ہہ عو mr‏ 


حدم س 
ارد صا وى ا 


ثانص أكسيد الكربون 





وح ابس سے 1 : 1 ا 
اب 
كريد سر سے ے۔ سے پور سے رط سو و سوب 
ن .رتو gry a‏ سی عد رو بوومیمہےے a‏ ل عو ها اسك ۔۔ 


ای ا ہ0 خواضه: 


Fs 
عو کہ ہے‎ gn. سم‎ 
٠ 


س 


کم ہی چ ےچ ہے و سے ہے رس 


@ لا يشتعل ولا يُساعِد على الاشتعال. 
2 يذوب فی الماء, 


7س عيكو چپ 


ہسے 


9 يتفاعل مع الماغنسيوم المُشتعل؛ مُكوّنا أكسيد الماغنسيوم (مادة بيضاء) والكربون الأسود. 


يبن الکشف من وجود غاز ثانى أكسيد الكربون عند إمراره على ماء دروو (هيدروكسيد الكالسيو 5 


فیتعگر, ٠‏ ویتکون راسب أبيض من مادة (كربونات الکالسیوم) التی لا تذوب فی الماء. 
© أهميته واستخداماته: 


0 يدخل فى عملية البناء الضوئی. 
@ یدخُل فى صناعة الثلج الجاف. 
© يُستخدم فى إطفاء الحرائق 
۱ ظ 9 يُستخدم فى صناعة المياه الغازية. 
٠ 3 3‏ © يدخل نی صناعة العجائن والمخئوزات. 














1 
مر را سے ِ ٦‏ 
الا ات : 
ور : و ۹ 
a‏ سواہ د ہی دہ 
7 = , : اتوہ سی PA‏ سو رر جرب ہچ سے۔ سو ےو سی 5 
< ا بات OER‏ جا ا ا مد تی ا = ا ا وہ نیو سے جرد میم 5 
00 و 0 سے نچ i‏ 
: ا ا اس any‏ چ : 
f‏ و غاز ثا ا 
ظ ای1 کرہون ناف الحالة ة الضلبة؛ 2 
وا و ی الہ 0 7 
: به ويُستخدم ف 57 3 : 3 
3 : ا ا 1 
1 : ای لت یت و 1 
:0 ۱ 0 5 1 اسار جما مر 0 
٘ گن 55 5 
7 2 : : 1 بے مو جا کے 
35 : 5 ارثة درج ا , : 
5-5 4 حرا ابة ل ارہ 4 4 نتيجة ز 1 
ظ 5 1 
3 : 4 
= لي کیا 5 7 1 Lî‏ 
FF‏ - 
١‏ 1 : و 
+ = ج : 
کا 92 0 
ظ و 
: 1 
ك 
1 
3 
سے ۱ 18 
م 9 r‏ عد 15 سے 0 ۲ 
٦ 8 :‏ و ا او ظ 
۱ 1 : 5 2 -, 2 جات ا 
1 1 ے ہد 8 7 7 کے 
ع 3 j 0 3 9 1 7 ۰ ' 3 r‏ 
j TET ۳ 8‏ سو / 0 حلي 2 1 2 
n : :‏ کر جک 1 E‏ 
7 : پا مز ان یت ار 
3 و 2 ا 2 ا 2 2 1 7 7 < 4 355 7 7 


بت 3 9 


حه و کا ب 7011118١‏ اذا Ui‏ 





۱ 0 
00 © تليق فی الغلاف الجؤی؛ بُرجُد كفاز فى الحالة الطبيعية بلسبة ٠١ ٠٣‏ من حجم الهواء الجن | 
١ ١‏ : تر كيبه : یتکون من اتحاد ذرثى أكسجين مع ذرة كربون: 5 
ٍ ۶ زمزم الکیمپائی: co,‏ ظ 0 ظ 
ظ ۱ 1 2 مصادره: و ں الکائنات الحیة واعنٹرآق الوا العضویة 1 


ا ا جا ا ° تحضيره: حطر فى المعمل بإضافة حمض الهيدر وكلوريك المختّف إلى مسحوق كربونات اسي أ 


0 عديم اللون والرائحة. ‏ .. ١‏ 


© أثقل من الهواء. ظ و 











ماذا يحدث لحيائنا على الأرض إذا؟: 
([: استمرّت نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون فى الارتفاع فى الغلاف الجوّى. 
ب قن نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون بدرجة كبيرة فى الهواء الجؤى. 
أكمل العبارات التالية: 

ءظ 6 5 = 8 3 إل 
٥‏ فى عملية البناء الضوئى یمتصّ النبات غاز ...................؛ وينتج غاز ...................» بينما فى عملية التنفس يُستهلك 


ین 


ا تبلغ نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون بالغلاف الجوّى .... ................ ويُرمز له بالرمز 7 
ي حول غاز ثانى أكسيد الكربون ب ................. و ................. إلى سائل» وبتخفيف الضغط يتحول إلى سسس 


0 
r: 5-0 


يُستخدم فى التبريد. 
علل: 
ٴا يُستخدم غاز ثانى أكسيد الكربون فى إطفاء الحرائق. 
ابا تضاف الخميرة إلى العجين فى صناعة الخبز. 
4 يتعكر ماء الجير الرّائق بإمرار غاز ثانى أكسيد الكربون فيه. 
أذ تُعانى البيئة ارتفاع نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون فی السّنوات الأخيرة. 


کرت و ا ل ل سی ن۱ 0 00 


١‏ العلوم - للصف السادس الابتدائی - الفصل الدراسی الأول 





حه وبي ب 31١1116‏ نا ١۱۱۱وئ‏ 





أكمل ما يأتص ۱ 5 
أ س يتكون جزیء غاز ثائى أكسيد الكربون من ذرة كربون مرتبطة بطري ۰< کفر الشیق, 


۳ ت يُخَضْر قاف أكسيد ارين فى الیل بإضافة .... سان مسحوق e‏ (بورسب .| 
٣‏ ۔ بئبعث غاز ٹائی أكسيد الكربون نتيجة احتراق ق المواد .... . مٹل الخشب؛ و aww‏ ٹچ 
ٹر نسب فلو كاك آقبید ایبون بالغلاف الجوّى ٠‏ .»وم له الوم (أسورم 
٥‏ - عند تفاعل غاز ثانى أكسيد الكربون مع ماء الجير الرائق لدم ا ا اق 

۹ - يُستخهم غار قانى اکسیڈ الگریون فى .سسب. وذلك عند 7 إلى اج جاف. 0 
۷ - یخترفق الماغتسيوم فی وَجود غاز ثانئ بس الکزون , مُكوُنًا مسحوقًا أبيض يُسمّى تم 
۸ - يُجمع غاز ثانى أكسيد الكربون بإزاحة .... یف o"‏ موا ابي عو کہ 
۹ - زيادة نسبة غاز .............. قؤڈی إلى اختناق الکائنات الحیةء وظاهرة .-. 3 


اختر الإجابة الصحيحة: 

2 يتصاعد غاز ثانى أكسيد الکریو ن عند إضافة حمض الهيدر وكلوريك المخفّف إلى مسحوق:‎ - ١ 

نون )٠۰٠۷‏ (كربونا الكالسيوم - أكسي لکالسیوم - هيدر وكسيد الكالسيوم - كلوريد الكل 

۲ - يظلٌ ریط الماغنسیوم مُشتيل داخل مخبار مملوء بغاز ثانى أكسيد الکربونء ويتكوّن أكسيد 2 

(كربون - أكسجين - ثانى أكسيد الكربون - نيتر 

۴ اء الحيق هو: (كربونات الكالسيوم - هيدروكسيد الكالسيوم - أكسيد الكالسيوم - بيكربونات الكا 
٤‏ - فى عملية البناء الضوئى يمتصّ النبات غاز: (شمال سيناء ۲۰۱۹) N2(‏ - و0 ) 8 

٥‏ - الغاز الذى شهدم فی صناعة التلج الجاف هو: 
(الغربية ۲۰۱۹) (ثانى أكسيد الكربون -الأكسجين - النيتروجين ‏ اليد 
۹ مخ خصائمن غاز ثاتى أكسيد الكريون آنه: f‏ 
(القاهرة je! )707١‏ اها - له لون ورائحة - - لا يذو فل 

۷- عند |]مزاز هواء الرٌّفِينَ فى ماه الجين الرائق فإنه يتعكر مُكوّنًا مادة سى 3 
(دمیاط ۲۰۱۷) (كربونات الكالسيوم - أكسيد الكالسيوم - هيدرو کسید الكالسيوم - كبريتات اکا 

اکتب المصطلح العلمی: ۸2 

٦ 3 غاز يتكوّن من احتراق المواد الأضوية.‎ - ١ 


ای 














۲ - ظاهرة ينتج عنها ارتفاع درجة حرارة الأرض, وتُسبّب حدوث تغيّرات مناخية. (البحيرة (rr:‏ (ے 
۲ - راسب أبيض يظهر نتيجة تفاعل ثانى أكسيد الكربون مع هيدروكسيد الكالسيوم. (بورسعيد ۰۲۰ س 





العلوم + للصف السادس الابتدائی - الفصل الدراسی الأول | 


حه صو ب ب ud1I110Cd1111€1‏ 






۽ - غاز ثانى أكسيد الكربون فی صورۂ صلبة بعد تعأضه للشفظ والتبرید. (الدقهلية ۲۰۱۹) (n)‏ 
ه ‏ مادة سوداء تترسٌب على جدران المخبار عند اشتعال شریط ماغنسيوم فی مخبار به و0©. ٠‏ [.......۔) 
ian‏ لمكن ماء الجیر الرائق. (العٹیا ۲۰۱۹) تت( 
ضع علامة (⁄) أو (۸): 





: 

ا 

{ ۱ ۱ 
١ 1‏ ۔ یُوجّد غاز ثائی أكسيد الكربون فى الهواء بنسبة e ,/ ٠,۳‏ 
) *-غاز ثائی أكسيد الكربون يُعكر ماء الجير الرائق, [- )ع 
٠‏ *- يتفاعل غاز ثائى أكسيد الكربون مع ماء الجير الرائق مكوّنًا راسبًا من هيدر وكسيد الكالسيوم الذى 

ِ لا يدوب فى الماء. ض ل 
٤ ١‏ - يتكؤّن جزىء غاز ثائى أكسيد الكربون من ذرة أكسجين مُرتبطة مع ذرتى كربون» . لوا 
؛) ٠‏ - يُحضر غاز ثانى أكسيد الكربون فى المعمل من تفاعل حمض الهيدروكلوريك مع كبريتات النحاس. ( ٠‏ ) 
: ٦۔‏ يُستخدم غار ثائى أكسيد الكربون فى التبريد . (الفيوم ۲۰۱۹)( ) 
ا ۷- غاز ثانى أكسيد الكربون لا يشتعل» ولكن يُساعِد على الاشتعال. ظ 2 


ثانيًا؛ الأسئلة المقالية: ‏ 2 


علل لما يأتتى: 


)٠٠۲۰ يتعكر ماء الجير الرٌائق عند إمرار غاز ثانى أكسيد الكربون فيه. (البحيرة‎ - ١ 
)٥۰٠٢ يُستخدم غاز ثانى أكسيد الكربون فى إطفاء بعض الحرائق. (الأقصر‎ - ٢ 
)۲۰۱۷ ارتفاع نسبة ثانى أكسيد الكربون فی الغلاف الجوّى فی السَّنوات الأخيرة. (الغربية‎ - ٣ 


)؟١٠١ تضاف الخميرة للعجين عند صناعة المخبُوزات. (القليوبية‎ - ٠ بإزاحة الهواء لأعلى.‎ ٥00٥ -يُجمع غاز‎ ٤ 
عن النسبة الطبيعية إلى الإضرار بالبيئة.‎ K0 یؤڈی ارتفاع غاز‎ - ٦ 

۷ - تترسّب مادة سوداء على جدران المخبار المملوء بغاز +00 عند احتراق شريط ماغنسيوم به. 

4 يجب ڑیآذة المساحة الخضراء قى العدّن المؤدحمة: 

۹ - يجب عدم الإكثار من تناول المشروبات الغازية. 


)؟٠١‎ ٠٠١ -لا يُمكن تحضير غاز ثانى أكسيد الكربون بإزاحة الماء لأسفل. (القيوم‎ ٠ 
القاتل الصّامت.‎ K0 يُطلق على غاز‎ - ١ 

ماذا يحدث فص الحالات الأتية؟: ١‏ 

)۲۰٠٢ زيادة نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون فى الهواء الجوّى. (البحيرة‎ - ١ 


- إمرار هواء الزفير فى ماء الجير الرّائق. 

- شرب كميات كبيرة من المشروبات الغازية. 

)۲۰۱٦ -إضافة حمض هيدر وكلوريك مخفف إلى مسحوق كربونات الكالسيوم فى أنبوبة اختبار. . (الدقهلية‎ ٤ 
فى كأس به ماء.‎ C0 تنكيس أنبوبة بها غاز‎ - ٥ 


00# چب 


١ : ْ ا‎ 

)۲٠۲۰ -احتراق شریط ماغنسيوم فی مخبار مملوء بغاز ثانى أكسيد الكربون. (القليوبية‎ ٦ ٠ 
۱ ۱ 

م ۷ - تنکیس مخبار به غاز ثانى أكسيد الكربون فوق شمعة مُشتعلة. (البحيرة )۲۰٠٢‏ 


ا ا پس مد سس يي سي ع يس ل ل ل لي ل عام اهم سار ے لے نے مساج عاو ساس ارس اتنايم ار ا داس السام دايجا جا کم ھورگیے ب و ے انس © ال 5 





ظ ١4‏ العلوم ۔ للصف السادس الابتدانى ۔ الفصل الدراسی الأول 


حة ضوبي ب إت21111ن0ت111ننا 





1 


ع 
5 


۸ + إضافة الخميرة إلى الفجين عند صناعة الخبز 
5 الَْاد ڈرٹی أكسجين مع ڈرا كربون. 

١‏ - تعرّض غاز و00 إلى الفط والتبريد ثم تخفيف الشفط. 
۱۹ مُماولة جمع غاز ثائی أكسيد الكربون بإزاحة الماء لأسفل. 2 
اذكر استخدافا واهذا لكلا هما يلى! ١‏ 
عالق اواك و عاد ۷ نا انين الكل ٣‏ - غاز ثائى أكسيد الكربون, ‏ 7 


ع ar‏ 
اپ م سا 


وم ہس سرسی سے aa‏ ریم چپ 
نف ہو اع سر لو 35 
ےہ ہے وہ کک ہے ہے ا مذ هر 


اش 





یھ ےہ عه .ہو كم 


٭ 


5 


5 لاجد ا 
رہ ہجوت وط چ ك د د a‏ ود ج 


أمامك جھاز تحضير غاز ثانس أكسيد الكربون؛ 


ٰ ١أ‏ أكملٍ البيانات على الرُسم؛ 
١‏ ۴ ين 6 - 
ظ ١‏ سے اه 
| 8# یجمع هذا القازب سس 
ظ ْ گا عند إضافة هذا الغاز إلى .............. فإنه يتعكر. 
(4) من الشكل المُقابل. أجب عن الأتى: 


1 
F‏ 
3 
فى 
و 
. 
i‏ 
8 
چ 





ما الذى یحدث للشمعة بعد فترة؟ 


بپ یُمکن تفسير ما حدث يان غاز ثانى أ کسید الکن یون سس TE‏ 


07 وک 
لعلوم لصف السادس الاپتدانی ۔ الفصل الدراسی 0 





حة ضوپب ب إت021111ت2111نا 


وه یب 
ہا 7 النلمد 
جم سر ۱ ل ê‏ 
۱ / 9 
TE 1‏ الال 
۱ ۱ ا ۰۱۷۷٦‏ كرة الامتخانيل) ۱۷۰۷ء 
(استرشاذا پنواضصنادا الا( ٠‏ 
٠‏ 
ش ۱ 


ا ١إ‏ اکمل العبارات الاتیة: و 
١‏ - تبلغ نسبة غاز ثائى أكسيد الكربون ہالغلاف الجؤى ٠٠.‏ 
؟ - يُمكن الكشف عن وجو د غاز ٹائی أكسيد الكربون باستخدام سد 


١‏ و ل ىطة ل 01 0+,]ج 
ہ غاز ٹائی أكسيد الكربون من ذرة .............. مُرتبطة مع ذرٹی چ 





E 


3 يتكوّن جزى بمب‎ - ٤ 

نب علل لما يأتى: ١‏ - تضاف الخميرة للعجين عند صناعة المخبوزات. 
يهب ونان المساحات الحُضراء فى المدن المزدجمة. 
1 اختر الإجابة الصحيحة: 

١‏ - يُمكن تحضير غاز ثانى 

(كربونات الكالسيوم - أكسيد الكالسيوم 

ے ڈسگی غاز ............... الطٔلپ بالثلج الجاف. 

٣‏ - فى عملية البناء الضُوئى يمتصّ النبات غاز: (النيتروجين - الهيدروجين - ثانى 
6 (أخفٌ من الهواء - أثقل من الهواء - لا يذوب فى الماء - 
دادة نسبة غاز CO»‏ بدرجة كبيرة فى الغلاف الجوّى. ۱ 
kK .CO‏ 


: كلوزيك المخفف إلى: 
موی ہے تا الکالسیوم - کلورید الصودیوم) 
(HO - (1. - O,- CO,)‏ 
أكسيد الكربون - الأكسجين) 
ظ ظ له رائحة) 
؛ - من خصائص غاز ثانى أكسيد الكربون أنه: 
ب ماذا يحدث فص الحالات الأتية؟: ١‏ - ز 
١‏ ؟ - إشعال شّريط ماغنسيوم فى مخبار به غاز ۾ 
أ اكتب المصظلح العلمی: 59 7 
١‏ - غاز يتكوّن من احتراق المواد العُضوية. 
؟ - ارتفاع درجة حرارة الأرض نتيجة زياد 
الطبيعية, 
٣‏ - مادة سوداء تترسّب على جدران المخبار عند اشتعال شریط ماغنسيوم فى مخبار به غاز 
ثانى أكسيد الكربون. 
٤‏ - راسب يتكوّن عند مرور غاز ثانى أكسيد الكربون فى ماء الجير الرّائق. ... ) ہرم 
ب انظر إلى الشكل المٰقاہل: ثم أجب عن الأتى: ۱ as‏ | 
١‏ - المادة (أ) هی ................. ۲ - السائل (پ) هو :........... ب 
٣‏ - يُجمع الفاز بإزاحة الهواء ....... لأثه س 0 ا 
١:‏ ضع علامة (” ) أو (/): 


١‏ - يُستخدم الثلج الجافٌ فی عملية التبريد. : یچ 

۲ - غاز ثانى أكسيد الکرہون لا بشتعلء ولكن يُساعد على الاشتعال. (J‏ 

٣‏ - ماء الجير الرائق هو هيدر وكسيد الكالسيوم, ۱ kK‏ ) أ 
) 


؛ - عند تنكيس مخبار به غاز ثانى أكسيد الكربون فی كأس به ماء مُلون ينخفض مستوى الماء فيه. 
ابا اذكر استخدافين لغاز ثانص أكسيد الكربون. 


ة نسبة ثانى أكسيد الكربون فى الغلاف الجوٗی عن نسبته 


RE 
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١ |‏ العلوم ‏ للضف السادس اٹابندانی - الفصل الدراسی الأول ' سه 


حة و بب ب إت11]1ننات111ننا 


و ل 


سو ی سی یی ےو و 





سے 5 sess‏ روس سے ہے ہے 


ل 


يع .جس سے 









7 1 5 
ا ey‏ و و ا ال 
ے مت سی سش وت 














غاز | 


أهداف الدرس: 


فى نهاية الدرس ینبغی أن يكون التلميذ قادرًا على أن: 
© يُميّز خصائص غاز النيتروجين. 
2 يُحدّد أهمية غاز النيتروجين. 


حة Tg‏ 6و بج ہوں‌سسسے_۔ 















سو سد 


يي اثالث فال النیٹرووین مس شتت EEE PELE‏ 





0 مد غاز النيثر وجين أكبرٌ غازاث الغلاف الجِؤّى حجمًاء ويدخل فى تركيب جميع الأنسجة فی الکائنات الحية؛ لذلك فهو 
“من أهم الغازات اللازمة لحياة الكائنات الحية, 





تک ا 1 
۾ اكَنُشْف غاز النيتروجين على يد الطبيب الأسكتلئدى (دانیال رذرفورد) عام ۱۷۷۲م. 


, يُطلق على غاز النيتروجين اسم (الآزوت). ومعناه (عديم الحياة). (010 
رہ ل يساغد غل الاشتعال؛ ولیس له دور فى التنفس. 


1 داشيال رذرفورد 4 





أتركييه: 
! نيتروجينء ويُّرمَز له بالرمز الكيميائى ء. 
أخصائصه: 
© غاز عديم اللون والطعم والرائحة. 
ْ 2 لا يشتعلء ولا يُساعد على الاشتعال. 





نموذج لجزىء غاز النيتروجين 


! © صعب الذُوبان فى الماء. 

1 أهميته: 

ا 5 مُکون أساسى لجميع الفركتان البروتينية فى 
| أجسام الكائنات الحية. 
نسبته: 


أ ٠‏ ُوجّد فى الهواء بنسبة ۷۸ء أى ما يُعادِل () من حجم الهواء الجوّى. 





ْ : 1 العلوم ۔ للضف السادس الابتدائی - الفصل الدراسى الأول 


حك وب ب UaAIIIOCAI1IIE1I‏ 





ارک کے دوز 0 


اوہ سس سکیس ہے كب ستاك 


سد رسود سے سے 








3 کو بر رر ذ‪د 

ابع ہے ووه مع وه مما همع و ذه سوء 8 ده 
١‏ 
11 


3 روما ع ور مد یس رورسم ا‎ Ft 


1 
می 1 
ا ضس El‏ 





© تحصّل النباتات البُقولیة مثل (البرسيم - الباز 
فول الصُويا) على النیتروجین اللازم لصنع البروز 
بمُساعدة نوع من البكتيريا يعيش على جذور و 


© تتكوّن (أكاسيد النيتروجين) فى الغلاف 
الجوى عند تفاغل النيتروجين مع الأكسجين 


أكناء حدوث اليرقء وتصل هذه الأكاسيد إلى 59 : : 
النباتات» تُسمّى (بَکتِیریا الكُقد الجذرية). , .. . 


دی 


5ھ 


او و 2 


التربة الرّراعية مع مياه الأمطار. 


3 


کے 


عدّد أوجه الشبه والاختلاف بين خصائص غازات الأكسجين وثانى أكسيد الكربون والنيتروجين. 1 


60 ٢۱ 
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٭ دخ 3 
رر م مه هق رر وا أنه قله لوه وا ہد داد 5 - 
| حه الختلا اء ال سي او ات ا :۰اا ا :ا و ان رک سق کا و ار ا رہ نر ۴ 0 رر رر ہوا بل مر رر نر یھو و وا و ور وم ور یں aaa‏ 
و پیر ار رز رر ار رہ ووو ووه لاق قم مقعم مهاه کا 
5 عع مور ا ماه مو ع ف ع ع8 


ااا ل ياب ۷ کے ۴ 


5 
ا 


العلوم ۔ للصف السادس الابتدائي - الفصل الدراسى الأول : 


حه صو نبا ب !| !]11 لىرا11|3كيا 
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حك ت 


i  ے لسع وسح او وصور‎ ım أن يهن يها تع لسع‎ am اوس‎ a 9 عا نت‎ aa 


نہ ×ط شد hr ao‏ ساك اه اقيق ل کا اہ ا کا لد کل -ک تا کل ا لا بل ها يه رق 5 208 an‏ 


تر رو 20س ها رھ و لاف شام 
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روز رر رز رر ر ا 5 يک 


ود و بس لا بل بح بس مشاه مره ع" 
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مَلء إطارات الطائرات 
والسثارات؛ للثبات لنسنے 


:0ھ ھا نا تو لا ہو ہو ےی 
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العلوم - تلصف السادس الابتدائی - الفصل الدراسی الأول 


ل 41110٤۲١‏ ات1۱ 4۱با 





LI‏ :لاب :بد هع لع م مهاه همه با ا را و با با ید فوم ومع مھ 


٠‏ يدخل غاز النيتروجين 
فى تكوين مُركَبّات نترات 
الأمونيوم» والُشادر 
EE IED)‏ 
فى صناعة الأسمدة 
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اختر الإجابة المحيحة: 
١‏ - يُشكل غاز النیتروجین سدم ایا ای 
7 
E‏ 7۱۲ 
؟ - يُكوّن النيتروجين أهم جزہ فى: 
أ البروتينات. 
جا الڈھون. 
٣‏ - من خصائص غاز النيتروجين أنه: 
ٴ1 يشتعل. 
أ يدخل فى عملية التنفس. 


7 لنصف السادس الاپندانی ء الفصل الدراسی الأول‎ ٠ العلوم‎ ١4 ١ 


حه وني ب 8111161ن)د٥٥8۱ن‏ 


مح عنامة (⁄) أمام العبارات الصحيحة؛ أن (۸) امام العبارات غير الضحیحة, مع تصحیح الخطا: 
1١‏ اليُفوليّات مثل ئبات البرسيم تستفيد من نيثروجين الهواء الجوى. 

با يُسمّى غاز النيتروجين أيضًا بالأزوث؛ ومعئاه (عديم الحياة). 

چا غاز النيثروجين عديم اللون والطعم والرائحة؛ وسهل الذوبان فى الماء. 


و 
9+ 
73( 


ب يدخل فی تركيب الكربوهيدرات. 
آذ لا يُساعد على الاشتعال. 





r i i‏ کہ “بوره ين ا ا ل يي ل سوسو--ہے- سب ہے رضن 





۱ - 
: معن ند - ےل i‏ 
1 5 يي سي يي ماشہ ی ی چمچ وس 


و و ص ب سويب سبو :چٹ سوک ہی و و 


لعن ومہسھے۔ ص سو ےو در 


و ے ۔۔۔ لصح سس هبس سس سح ب عسي 


9 
6 
9 
0 
0 
1 





حه ضتوبب ب ںی رو ہمچچچچی"ُح٭”-حسیی۸سسسم1٠س_‏ 


۱ - قد 7 ا الهواء الجوّى أخناء حڈوث البرق:' : 
١‏ - أساس تكوين البروتين بالجسم قاز سس 0 


5 ..... الهواء الجوؤى. : (القاور, 5 


ین 


٣۔‏ تثيّت بكتيريا الد الجدّرية فى النباتات البقولية ٠‏ 


, 1 بات الحداة. 
ل يُسمّى غاز الئیتروجین لل ا ومعذاه TT‏ = 


اختر الإجابة الصحيحة: 
١‏ - العالم الذى اكتشف غاز النيتروجين هو 
(دمياط ۲۰۱۷) (أندريس سیلیزیوس - - حوزيف بريستلى 


۲ - يُوجّد النیتروجین فى کل مما يأتى» ما عدا: ۱ : 
r. ۳‏ 


- دانيال رذرفورد - أنطو ان 7 








٣‏ آگیر الغازات حَحَمًا هو مہ - النيتروجين - الأكسجين - ثانى أكسيد ر 


O2 - O: ,‏ 
٤‏ - يرمز لغاز النيتروجين بالرمز: )2 C‏ لام 


اكتب المصطلح العلمی: ٣‏ 
١‏ - أكاسيد تتكوّن من اتّحاد النيتروجين مع الأكسجين عند حذُوث البرق. ا ٤‏ 
٢‏ - نو من النباتات تنتج البروتينات من نيتروجين الهواء الجوّى بمُساعدة البکتیریا الحقدية. 2 
١‏ - يدل غاز النيتروجين فى تركيب جميع الأنسجة الحيّة. ا 
۲ - يُسمّى غاز النيتروجين (الآزوت) أى عديم الحياة. (بنى سویف اا 
٣‏ - تلعب البكتيريا دورًا هاما للبقوليات. (بورسفید: 
ماذا يحدث فی الحالات الآتية؟: 3 
١‏ - تفاغل النيتروجين مع الأكسجين أثناء حدُوث البرق. 
۲ - إذا تع القضاء على بكتيريا التربة. 

۳ - عدم وجود غاز النيتروجين فی الھواء الجوّى. 

اذكر أهمية کل من: 

١‏ - غاز النيتروجين. 

؟ - تكتيريا العُقد الجذرية. 





العلوم ۔ - للضف السادس الابتدانن الفصل سض 


اکتا ا التلميذ 





ن کا وان ١‏ 


FE 5 ١ 
اا ا 7 3 1 ض يك || یس یہت ۱ و‎ 1 
ر) ٢ے 1 رگا ۲۲ 4 ا اليا‎ 1 


“1 أكمل ماياتص: 
١‏ - غاز الئيتروجين ................... الدوبان فى الماہ, 
٢‏ يتكوّن جزىء الئيتروجين من ذرثى .... 


# 
٤‏ - يُمثل غار النیتروجین irish‏ / حجم الهواء الجوى. 


] اختر الإجابة الصحيحة: 
١‏ أ الغازات التالية يدخُل فى تركيب البروتينات؟: 


۲ - مكتشف غاز الئيتروجين هو العالم: 
(دانيال رذرفورد - جوزيف بريستلى 
- الرّمز الكيميائى لغاز النیتروجین هو: 


أ ضع علامة (/) أو (×) أمام العبارات الآتية: 
١‏ غاز النيتروجين یشتعل, ويُساعد على الاشتعال. 
۲ - غاز النيتروجين نشط جدًا كيميائيًا. 
؟ -غاز النيتروجين یدخُل فى تكوين الكربوهيدرات. 
55 غاز النيتروجين ‏ حجم الهواء الجوّى. 
ب ماذا يحذث فص الحالات الأتية؟: 


| س aa‏ دہ ت جنا : ۱ ۱ 
ف 3 A‏ ا وہ یچ سے سفن و مہ سکیل 2 ے سج ع ہیدہ ممع ہے و ما بن بام 2 - د ند ب - 4 ےا كم م اب جد جه بها اب نے نس ای ورج كن وك اس نے سے ب 22 


أ'صؤب ماتحته خط: 
١‏ - غاز النيتروجين لا يشتعلء ويُساعد على الاشتعال. 
١‏ - غاز لأكسجين يمل اطی نسبة فى الهواء الجڑی۔ 
تعيش بُكتيريا العٰقد الجذرية على سيقان النباتات: 
1 0 .2م من فلات ذرات ذيتروحَين. 
ب اذکز خاضيتين من خضائص النيتروجين. 


سے و سے عع من يم كم عن ص وم و ہے ےہ ات 36 


١4‏ العلوم ‏ للضف السادس الابتداتى + الفصل الدراسى الأول 


حه وديا ب إت|]1]اننات111ننا 


١‏ - نقص نسبة النيتروجين فى الهواء الجوّى عن النسبة الطبيعية. 


۰سس اک سو سیت 


0-3 ۱ 


۱ E 
1000 پتحد غاز النيتروجين مع الأكسجين أثناء حدّوث البرق؛ ونتكؤن‎ - ٢ 


با ملل لما يأتاى: ١‏ - يدخل النيتروجين فى تركيب جميع الأنسجة الحية. 
۲ - يُسمّى غاز الئیٹروجین الآزوت أو عديم الحياة. 


سر 
جا 


(الأكسجين - ثانى أكسيد الكربون - النيتروجين - الهيليوم) 


- أنطوان لافوازييه - إندريس سيليزيوس) 


(CO, - N, - O, - Ha) 


٤‏ - جميع النباتات الآتية تحصّل على النيتروجين بمُساعدة نوع مُعيّن من البّكتيرياء ما عدا: 
(البرسيم - البازلاء - القُول الصُویا - الطماطم) 
8 اذك أھمیة كل قن ؛ ١-غاز‏ الٹیٹروجین: ۰ء يكتيريا الفقد الجدّرنة. 


صے |4 ت ہے ھوهے۔ 


اڈ 


٢‏ - اختفت البَکتیریا من الترية. 








7 ,+7 عيض ان نشي ينمه 


لي يه سوسصے ہے ۔ 


با سرت 5 


مجاب عام 


: قارع اق 





fi 
a 
و پ26‎ 





)١(‏ ضع علافة (/) أو (۸) امام گل عبار ب الفول والبدسيع 
1 13 کے نير را الكقد الجذرية فى الئباثاٹ البقولية 
ب بعتل غار الأكسجين ۸ من مکوٹاٹ | 
ب عاذ ١‏ 
لتقم ماء المير الثائق فى الكشف عن د 2 
اشرح كيف تحضل علی؛ ۱ ۱ 
# هار الاكسجين من فوق أكسيد الهيدروجين (ماء ا ٠‏ 


لهو أء الجؤق: 


ہے۔ جم جو سے ہے ے 


ان اید الکرہون' 


ا 


ب غاز ثانى أكسيد الكربون من الخشب. وت ظ 
انظر الشكل الذص أمامك. ثم أجب عن الأتى: 





٦‏ اكتب البيانات التی تذل عليها الأرقام: 
أن اذكرٍ استخدامات غاز ثانى أكسيد الكربون: 


ملسم سس هس بحا و( مس مھ اع ا ع من عا جج ل ع مجع معنا عدم ع ا ما م کک را 


anal: برک‎ 


E 
E سے‎ 4 

و 

FF 0 

ظ کی اف 
1 لا 

و عع و بس ہہ > ئا EHF‏ عو وه قوع تا پا کا و .نو 5.۳ مع سر عه ولط ۲ ۳ 
ہی ظ 
٠ ,‏ 
EF‏ جه لوم مم ووب بوم هون ظ ١‏ ۰ 
ELL‏ 





زدريبات سلاح سم" 






| على الؤحدة الثا 


_ ۔ ينتج خلال عملیة البئاء الضُوئى فى الثباثاث الخضراء غاز سے بيثما ينتج عن احتراق المواد العضوية‎ ٢ 
)۲۰۱۷ (الغربية‎ a 
)۲۰٠٢٢ یتم تحضیر الأكسجين فى المعمل من محلول .............................. فى وجود سسس (پٹی سویف‎ ۳ 
)۲۰۱۷ یتکون جزیء الماء من اتّحاد ارق مس ضع کی سسس (دمیاط‎ - 
)50؟١انق( ه - ينتج الأكسجين من عملية .......................: بينما ينتج ثانى أكسيد الكربون من عملية س‎ 

- غاز ............................. يسبب تعكير ماء الجير بسبب ٹکون مادة ............................. التی لا تذوب فى الماء. 
د قلغ سنا گاج گنی اقفن ویون لووف ای و لعاتمر ا 
(السويس ۲۰۱۷) 


ê aa Ea -‏ کا بي 


ےچ 


لئے ات 


۸ - نسبة غاز الآأكسجين فى الجو سس ⁄ : وغاز النیتروجین س 
۹ کایمول غاز انی ایت الكريوق الى سال فا سس ی و (الإسكندرية ١٠١؟)‏ 
٠‏ - يُستخدم غاز ..... قي قطع ولحام المعادن. 
اطا الأكسجين مع العناصر سريعًا ينتج ضوءًا وحرارة» ويُسمّى .. سیر تنكم ]ام حيط فى وسو 
الرطوبة يُسمّى 

1 - نظلق على شا مالقا الكباهت » بينما يُطلق على غاز ......................... الآزوت (عديم الحياة). 
۳ - يتكوّن جزىء غاز الأوزون من ..........................ذرات أكسجينء ویْرمّز له بالرمز ...... ۱ 
٤‏ - پُرمَز لغاز الأكسجين بالر مز ........................» بيئما يرمز لغاز النيتروجين بالرمز  ...........‏ (يورسعيد .-؟) 
۵ - يتكوّن غاز ثانى أكسيد الكربون من ذرة كربون مُرتبطة ہذرتی س (كفر الشيخ ١59‏ ؟) 
١‏ - المصدر الرئيسى لغاز الأكسجين هو ai‏ 

- يجمّع غاز الأكسجين بإزاحة سے لأسيقل » ہینما يُحمَّع غاز ثانى أكسيد الكربون بإزاحة ................ لأعلى. 
- پُستخدم غاز ...............: فی صناعة المشروبات الفازية, | 
۹۔ كثافة الأكسجين ................... من كثافة الهواء. 
٠‏ - تصل درجة حرارة لهب الاكسى أسيتيلين إلى ..... 
١‏ - يتّحد غاز النيتروجين مع الأكسجين أثناء حدوث البرق؛ وتتكوّن ...... 


يي يي يي م ل م س مج م م جم معام م مم هه م ماه معو دودمم موس مه معد لامع و ند للق 
۳ 1 - ۴ 95 3 جو فو اجر 5 َ ٠‏ 1 ب 7 


ْ 4 العلو م > للضف الستلدس الابتدانص ء الفصل الدراسى الأول 





حك گتو بب ب 8111161نا) ١ئ‏ 











۲ يتفامل الحدید الرُطب مغ . 
ناث 
۳۔ بإضافة حمض الهيدر وكلوريك المحلّف إلى كراد 


ل تے الى # 


۲٤‏ > ادبا شل ٹر غاز ا 


4 - يُمكن الكشف عن وجود غاز و00 باستخدآم-٭×--“ 
غاز 

- ٠ ور الئياتات غار ... .... وتقوهم بإخراج غار‎ ١ 

.. الھواء 

لية ... 

۷ - ثبت بُکتیریا العُقد الجذریة فى النباتات البقو 


١‏ - يُعد النيتروجين مكونًا أساسيًا فى تركيب: 
نو 4 13 رة جر 
- يُوجَد الأكسجين فى الغلاف الجوّى فى الحالة الغازيه فى دود 


- فى عمليات التنفس والاحتراق يُستهلك غاز: ( الهيدروجين 


العامل المساعد عند تحضنر الأكسحين. 


(كلوريد الصوديوم 
- أي الغازات التالية يُمكن الحصول عليه من إضافة حمض 
الكالسيوم؟: 


- عند مرور هواء الرّفير فى ماء الجیر الرائق 


- الغاز الذى يُستخدم مع غاز الأسيتيلين فى قَطع ولحام المعادن هو: 


(الأكسجين - النيتروجين - الهيدروجين - ثانى أكسيد ا 


ئات ثثائية الذرة تركيبها: ُ 


aa 


ثانى أكسيد المنجنيز - كربونات الكالسيوم - النحاس ل 1 
الهيدروكلوريك المخفّف إلى مسحوق کر 
(النيتروجين - الأكسجين - الهيدروجين - ثانى أكسيد ءل 
ثق فإنه يتعكر مُكوٌنًا مادة تتسمّى: 0 
اعرروتات ت الكالسيوم - أكسيد الكالسيوم - هيدروكسيد الكالسيوم - كبريتات الك 


- الغاز الذى يُساعد على الاشتعال هو: (البحيرة ۰1۹( (الأوزون - الأكسجين - النيتروجين 





O: CO»)‏ ا 


1 
' 
0 
٢ 
' 
0 
1 
' 
0٦ 
i 
4 
لا‎ 
1 
1 
١ 
1 
i 
1 
1 
١ 
1 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
ل‎ 
1 
1 
¥ 
1 
1 
ل‎ 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
۱ 
۱ 
1 
ا‎ 









- انی أكميد اہ ۲ 


۹ ۔ الرمز الكيميائى لغاز النیتروجین: (نورسمنز:۴۰۷) ( وآ 09“ 8 
۰ := چاہ الجیں شو؛ ْ ۱ 1 
(الغیوم 6 (كربونات الكالسيوم - هيدر وكسيد الكالسيوم - أكسيد الکالسیوم - كلوريد الم 

8 يدخل غاز ثانى أكسيد الكربون فى صناعة: (الأسمدة - الفولاذ - النشادر - ا‎ - ١ 
٦ 0 


العلوم - للصف الساذس اتا ہتدانی - الفصل الدراسه 


رد 7 ای 
ال 


١‏ ۔ الفاز الذى يدخل فی تركيب جمیع الأنسجة فى الكائنات الحیة: 

(الاکسجین + ثائی أكسيد الكربون - النيتروجين - الهيدروجين) 
٢‏ ۔ يُمثْل غاز الأكسجين نسبة یں هن الغلاف الجوّى. (المنوفية ۲۰۲۰) (۷۸- ۰,۰۳ - ٢٢‏ - ۸۹) 
١‏ - مُستخدم کرہونات الکالسیوم فی تحضير غاز: 


(الإسكندرية )١١2١‏ (الھیدروجین - الأکسجین - النيتروجين - ثائى أكسيد الکرہون) 


(Oa = و0‎ - 0 - H,) يُرمَرْ لغاز الأوزون بالرمز؛‎ - ٠ 
غاز ............ يُسمّى بالآزوت (عديم الحياة). ( الهيدروجين - النيتروجين - الاكسجين - ثانى أكسيد الكربون)‎ ۔٦‎ 


۷۔ ينتج عن احتراق المواد العضوية غاز: زوق - (CO, - Na - O,‏ 
۸ - زيادة نسبة غاز ........... فى الغلاف الجوّى توْدٌی إلى ظاهرة الاحتباس الحرارى. 
(النيتروجين - ثانى أكسيد الكربون - الأكسجين - الهيدروجين) 
4 - يشغل غاز الأكسجين .. .............. حجم الهواء الجوؤى تقريبًا. (2 -2 ِ - 
٠‏ - يرجع اسم غاز الأكسجين إلى العالم: 
(جوزيف بريستلى - دانيال رذرفورد - أنطوان لافوازييه - إندريس سيليزيوس) 
٠١‏ - الاتّحاد المُباشر السريع للعناصر مع الأكسجين يُسمَّى: (تاكسدًا -اختراقا - اتعلالا لحا 
١‏ - مكتشف غاز النيتروجين هو العالم: 
(إندريس سيليزيوس - دانيال رذرفورد - جوزيف بريستلى - أنطوان لافوازييه) 
7" - الرمز الكيميائى لغاز ثانى أكسيد الكربون هو: Na - O»)‏ - و00 - (Ha‏ 
٤‏ - يَنحل فوق أكسيد الهيدروجين فى وجود ثانى أكسيد المنجنيز إلى: 
(أكسجين وهيدروجين - أكسجين وماء - هيدروجين وماء - هيدروجين ونيتروجين) 
- الغاز الذى يستخدم فى إطفاء الحرائق هو: 
(الهيدروجين - الأكسجين - النيتروجين - ثانى أكسيد الكربون) 


1 7 یھ ۱ = فس 1 







دك روا اکتب المصطلح العلمی: 


mar كذ ے سد ہم‎ aS Samoa كد كم‎ a كت كم‎ SS د ع .ئل‎ Sa ا‎ a 


| - طبقة من الغلاف الجوّى تحمی الأرض من الأشعة الفوق البنفسجية الضارة. KETE‏ 
ظ ۲ - غاز لا یشتعل, ولا يُساعد غل الاشتعال. (القاهرة OS‏ 
۱ ۱ 
|" -مادة تضاف للتفاغل لتزيد من شرعته دون آنْ تؤٹر على النواتج. ' ۱ کہ ھا 
ٰ 


(r) للصف السادس الابتدالی - الفصل الدراسى الأول ظ ا‎  مولعلا‎ ١ 


حه ضٌوب ب 8111161نا 11ن 


سج 


- غار يُستهلك فی عملياث الثنفس والاختراق. 

- غاز يدخل فى غملية البناء الضوثى. 

“ نوع من البُکتیریا تعيش على جذور النباتات البقولية. 

- ظاهرة تئشا من زيادة نسبة ثائى اکسید الكربون فى الهواء 





الع 


سیا عد يض ےگا وود عد يد کا کا عد كد کا عه يد کا اک يد 


2 


الجؤى. 
/ - اللهب الذى یُستخدم فى فطع ولحام الفعادن. 5 ) 

PE, 6 .:‏ الجاذبية الأرضية. 
۹ - يقكوٌن من خليط من الفازات تحبط بالكرة الارضية؛ ومجڈوب إليها بفعل جادبيه آ2 رضيه 


۵ - أكاسيد تنتج عند اتّحاد النيتروجين مع الأ كسجين فى الغلاف الجؤى أثناء حدبوث دق 


۱ 

+ س أل لبة التی تنتج 7 اتُحاد المواد بيُطء مع غاز الاکسجین:؛ )7 
) 

۶ - مادة تُستخدم كعامل مُساعد فی تحضير غاز الأكسجين. 
٢‏ - أجسام تفيد فى تكاثف بخار الماء حولها ونزول المطر. 
- طبقة يُنية اللون تتكرّن على الحديد نتيجة اتحاده بالا كسجين فى جقّ رطب. 
٤‏ اتحاد المواد مع الأكسجين بسرعة؛ مع انطلاق ضوء وحرارة. 
١١‏ - عملية تنشأ عند إضافة الخميرة إلى العجین, وينتج ثانى أكسيد الكربون. 
۷ - غاز يُسمّى بالقاتل الصّامت. 


0109 سبي لبي نت .نے پا کے س کہ وھ ایی جو > ات 


1/0 3 9ں رش رر ہے رر ں ہے کے ساس 7 سی پے جح يي بات اچ جج او ا اچاچ 1172255 رہ رہ 


“2 عمل‎ - ١6 
۰٠٢ عملية حيوية تقوم بها النباتات الخضراء؛ لصّنع الغذاء وإخراج غاز الأكسجين. (بنى سویف‎ 
5 ۱ 5: : 5 5 5 ر‎ ۱ 3 1 a 5 ۹ 
2 غاز عند زيادة دسبنه فى الفلاف الجوى يسيب أضرارًا مُناخدة ضارة بالأرض؛ ويرفع درحة حرا تھا‎ 
١ حرارتها.‎ © ١ . 


ت تنتج البروتينات من نيتروجين الهواء الجوى بمُساعدة البُكتيريا المُقددة 1 1 
۲۱ - غاز يُسمّى بالازوٹ: ومعناہ عديم الحداة, : : 


5 سے (كفر الشيخ ۲۰٠٢‏ 0 
۲ - غاز ينبعث من احتراق المواد العُضوية. لشيخ ۲۰ 2 
۳ - غاز يمثل أعلى نسبة فى الهواء الجوؤى. (القليوبية )٠٠٠١‏ (.._] 


*" نوع من النباتا 






4 - غاز تستخدمه البقولیا (المنیا )۲٠٢٢‏ ( 7 


ت فى تكوين البروتینات اللازمة لها. 
۵ - مادة لا تذوب فى الماء, تتكون عند إمرار 
۲٦‏ - غاز يُمكن خلطه مع الأكسجين؛ 
۷۔ الغاز الذى 





(جنوب سيناء ۲۰۱۹) ( - 


شواء ال" ذ 1 5 
ازفیر فى ماء الجير الرٌّائق. 


ین او رجا رارت تی اصهر 3ی 
ا ری صطول برق اک ین 7 
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العلي, لا 3 
۴ السادس الأ لا سه . i‏ ف فق ة طول 1١‏ 








۱ من حجم الغلاف الجؤى.‎ / ۲١ يش غاز الأكسجين‎ - ١ 


ٰ : 
' - يُسمّى غاز النيتروجين بالآزوت؛ ومعناه (غاز الحياة). (القاهرة ۲۰۱۷)( ) 
٢‏ ۔ يُستخدم لهب الأكسى أسيتيلين فى فطع ولحام المعادن, (الشاهرة |۲٠۱۷‏ ) 
1 - پتکؤن جزىء غاز ثائى أكسيد الکربون من ذرة أكسجين مرتبطة مع ذرتين كربون. 0 
إ ه غاز الأوزون يتكوّن من ثلاث ذرات أكسجين. 6 
٦ ١‏ - تقل كتل المواد بعد اتّحادها مع غاز الأكسجين. (الدقهلية (۰۲٢‏ ) 
۷ - یٔستخدم غاز الأكسجين فی التبريد. ھا 
١‏ ۸ - تُستخدم أسطوانات من غاز ثانى أكسيد الکرہون أثناء تسلّق الجبال. 
0 - يُجِمّع غاز ثانى أكسيد الكربون بإزاحة الماء لأسفل. ] 
٠١ |‏ - تتكوّن أكاسيد الكبريت أثناء حدوث البرق. 0 
١١ |‏ - البقوليات مثل نبات البرسيم تستفيد من نيتروجين الهواء بمُساعدة البكتيريا الُقدية. (المنيا (0501٠‏ ) 
١‏ ؟ - غاز النيتروجين صعب الذوبان فى الماء. ل 
٢١ |‏ - يشغل غاز الأكسجين ج حجم الهواء الجرّى تقريبًا. و 
| 16 - يُحضّر غاز الأكسجين بإضافة فوق أكسيد الهيدروجين إلى ثانى أكسيد المنجنيز. 1 
إ 16 - یتکؤن مسحوق أبيض من أكسيد الماغنسيوم عند احتراق شريط من الماغنسيوم فى جو من الأكسجين. () 
١١ ¦‏ - غاز الأكسجين غاز عديم اللون والطعمء وله رائحة نقّاذة. 0 
یو غاز ثانى أكسيد الكربون فى صناعة المياه الغازية. ۰ 

| ۱۸ - يترشب الكربون على جدران المخبار عند إدخسال شریط ماغنسیوم مُشتعل فی مخبار به 
ظ غاز ثانى أكسيد الكربون. ل( 
1 ۹ الغاز الناتج من النباتات الخضراء فى عملية التنفس غاز الأكسجين. (١‏ 
ےم العناصر مع الأكسجين ببُطء فى وجود الرطوبة. 5 





١‏ - يُمثل ثانى أكسيد الکربون نسبة 7۲٢‏ من الهواء الجوّى تقريبًا. 
٢‏ - يتفاعل غاز ثانى أكسيد الكربون مع ماء الجير الرّائْق؛ ويتكوّن أكسيد الكالسيوم. 
٢‏ - ينحل فوق أكسيد الهيدروجين فى وجود ثانى أكسيد المنجنیز وينتج غاز الهيليوم وماء. ‏ (لمنوفیة ۲۰۱۷) 


02.007 


حة ضوبي ب Ud1I110Cd1111€1‏ 


۲ 
۲ 
ل‎ 
1 
1 
1 
١ 
۱ 
1 
1 
1 
٦ل‎ 
١ 
0 
1 
1 
۲ 
1 
0 





سط 





> غاز ثائي أكسيد الكربون اه پشتعل, ولكئه ساعد على الاشقدك علوريك مع كبريتات | hn‏ 
- يُحَضّر غاز ثائی أكسيد الكربون فى المعهل من قاع ا 
٦‏ - زيادة نسبة غاز الاكسمين تُؤدّى إلى ارتفاغ درجة خرارة الارض' ۲ 
0 اتی رین زره ومعناه (غاز الحياة). 5 ر ظ 
۸ پٹکون راسب أسود هند إمرار غاز ثائى أكسيد الكربون فى ماء الجير الزائق: 2 
۹ - فى عمليات الاختراق و التنفس يُستهلك غاز النیتروجین: 

٠‏ - لهب الأكسى أسيئيلين يُستخدم فى طهى الطعام. 

١‏ - يُستشدم غار ثائی أكسيد الكربون فى الغوص تحت الماء. 

a:‏ يْحِمّع النيتروجين أثناء تحضيره فى المعمل بإزاحة الهواء لأعلى. 

١١‏ - يُجِمَّع الأكسجين بإزاحة الهواء لأسفل أثناء تحضيره فى المعمل. 


رض یر کی مل لشي وو 


و سے وہ ہے بسيو بصي قا د وص ساعد سے سج - 


- یُرِمَز لغاز النيتروجين بالرمز ۸ . 


٦۔‏ يُرمَز للأوزون بالرمز و0. 


چد ود ُ- وہ [ ا ااا ود ارک درد ا ا ا ايا ا ا اي يا با دہ ا وہ راد ا روآ اي جو ي دہ يا د جرد جو جو وک ھک وک و يا ہ ےہ ید ۔ 
ہی ہس ید كد لد 
ہے 








١‏ - ثانى أكسيد المنجنیز: 
| ۲ - أكاسيد النيتروجين: 
|" - کرہونات الكالسيوم: 
| ؛ - فوق أكسيد الھیدروجین: 







( 
) مادة تُستخدم فی تحضير غاز ثانى أكسيد الکریون 
( عامل مُساعد ؛ يستخدم فی تحضیر الک حدرث. 
ان دن أثناء حدوٹ البرق. ا 
-) | مادة سوداء تتكوّن على جدار الأنبوبة عند احتراق شريط .. 0 
الماغنسیوم مع غا ز ثانى أكسين ال ان 












اخ 7 N‏ ات ا ا وت نام 1 رر و اوت کا 
E 2 00‏ 0 ا 


ا 


لے 
ET‏ 
2 






۱ :1 '( )يذ اخ ع الا قرا ںہ 

|۲ - غاز الأوزون: ٹاو ( ) يتكون من ڈرٹنن ورمزہ وآ 

٢|‏ - غاز ثائى أكسيد الكربون: ج‫ (.) یتکؤن من ذرتين؛ ورمزه و0. 

.©6 غاز النيتروجين؛ ا ( ) یتکؤن من ذرة كربون مُتّحِدة مع ذرتى اکسجین, ورمزه و0‎ - ٤ 


ه - الماء؛ 1 ) يتكوّن من ذرتى هيدروجين. 


) 
پر یتکون من اتّحاد ذرتی هيدروجين وذرة أكسجين. 









۲ - غاز النیتروجین: 





© ( ) بوخد فى الهواء ينسبة 27۹ تقرينًا. 


ب فى الھواء بنسبة ۷۸ / 4 





: 7 عو اق ۴ 3 





١‏ - الأكسجين - ثانى أكسيد الکربون - الماء - النیتروجین. 

. عملية البناء الضوثى - صناعة المشروبات الغازية - التبريد - الغوص تحت الماء‎ - ١ 

؟ - ثانى أكسيد المنجنيز - الهيدروجين - الأكسجين - فوق أكسيد الهيدروجين . 

٤‏ -النيون - الآزوت - عديم الحياة - النيتروجين. 

-٥‏ تنفس الکائنات الحية - قطع ولحام المعادن - اعتراق المواد العضوية = تخر البق 
١‏ - تركيب الماء - الغوص تحت الماء - التبريد = تركيب غاز الأوزون. 


الأسئلة المقالية 









١‏ - إضافة ثانى أكسيد المنجنيز فى تحضير غاز الأكسجين فی المعمل. 
- يُستخدم غاز ثانى أكسيد الكربون فى إطفاء الحرائق 
a 5000 ۱‏ 
١‏ - بالرغم من استهلاك أكسجين الهواء فى عملية التنفس إلا أن نسبته تظل ثابتة فى الغلاف الجوى. 


ل 


(الجیزڈ ۲۰۱۷) 


4 العلوم ۔ للصف السادس الابتداني - الفصل الدراسی الأول 





حك گتوب ب 08111161 115اوئن 


سم سس سے 





ا “تندرم النيتروجين فى تركيب انسجة الكائنات الحم" 


- شاف الخميرة إلى العجين أثناء ضناعة الخُبز 
+ يعدن الئيتروجين الأزوث ومعناہ (عدید الحباة). 
- یتدگر ماء الجپر الرائق عند إمرار غاز تا أكسيد 
- ُستخدم أسطوائات من الأكسجين أثناء تسلق الجبال ا ١‏ 
- ارتفاغ نسبة ٹائی أكسين | ٍ فى التلاف الجِؤى فى الشلوات ت ا 
. 026 جس اچوس احة الماء لأسفل. 1 
١‏ - يُجِمَّعْ غاز الأكسجين عند تحضپرہ فى المعمل بإز بی 
١‏ - يتم عزل أعمدة الكبارى الحديدية عن الهواء ہالڈھائاٹ اعون ا 
١‏ - غاز الأوزون له أهمية كبيرة فى الطبیعة: 0 
؟١‏ ۔ يُحِمَع غاز ثانى أكسيد الكربون بإزاحة الهواء لأعلى: 0 
٤‏ - تزداد كتلة سلك التنظيف المصنُوع من الحديد عند احتراقه. 


ماذا يحدث في الحالات الاتية ...۾ 


١‏ - زيادة نسبة غاز ثانى أكسيد الکربون بدرجة كبيرة فى الغلاف الجؤى ظ اسم 
٦‏ - شرب كميات كبيرة من المشروبات الغازية. 

٣‏ - إشعال شریط ماغنسيوم فى مخبار به غاز ثاثى أكسيد الكربون 

٤‏ - تفال غاز الأكسجين مع غاز النيتروجين عند حدوث البرق. 

° - إمراد غاز ثانى أكسيد الكربون فى محلول هيد وكسيد الكالسيوم (ماء الجیر الرائ). 

- ترك مسمار مُبلل بالماء فى جو رطب عدة أيام. کنر 
- إضافة حمض الهيدروكلوريك المُخفف إلى مسحوق کربونات الكالسيوم عند تحضير غاز ثانى أكسير اں 
- إضافة فوق أكسيد الهيدروجين إلى دورق يحتوى على ثانى أكسيد المنجنيز. 

- وضع شريط ماغنسيوم مُشتعل فى مخبار به أكسجين. 

٠‏ - إذا تمٌ القضاء على بُکتیریا التربة. 

۱۱ - عدم وجود غاز الأكسجين فى الهواء الجوّى. 


١‏ - طبقة الأوزون. 


د 


الكربون فيه؛ ظ 7 1 


لے که حم سے 
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ہے ہج سح ص 
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۲ - لهب الا > كسى أسيتيلين. (البحبيةة 
4 الو الاق ظ 
٥‏ -ثانى أكسديد المتنجندز فے, تحذ 7 : 1 : 0 
0 للعو ا 1 ” کتیریا الثقد الجذریة فی النباتات البقولية. 
> 2( حل نن 
۸ غاز ا 
RN E‏ 
5 وجین 


؟١‏ - فوق أكسيد الهيد 


۳ - الأجسام العالقة فى الغلاف الجرى. 


١‏ - الخميرة فى صناعة المخئوزان. 


سے ...يبعي جب سے أب ع ع كيد جد ہے عع پچ حلم كك مق ہہ اين اھ E‏ شض عد N‏ نے كد د ےڈ اع عد كد ےس نے نف عم اح كك عع ےڈ د عد ضط عف CEE‏ تہ ليع وہ حي ع عي ےہ ىہ أي عع عي یی عي كع سے جج ع يد ود كد 


روجين فى تحضير الأكسجبا 


۴ العلوم ۔ للعف السادس الابتدائی ۔ القصل الدراسي الأ 





لھ ت ےج وک 
گر لاہ بث اف یز بیو سو ہر لف ا مو مھ مو اس ہو بی جو ور مو مو ہی 


اس قاز ظ ضرورى لاحتراق الغذاء والتئفس,. 

؟ - غاز يحمى الأرضص من الأشعة الضنارة, 

٢۔‏ غاز يُستخدم فى صناعة طقّايات الحریق, 
| £ - غاز يُستخدم أثناء تسلق الجبال, 

0 - غاز يُستخدم فى صناعة الثلج الجا 










کو یں اف ا ل ار قش و ل وید هد مد فی کسی فو یز مد مو فو اہو 5 


١‏ - افحص الجهاز المرسُوم أمامك» ثم اجب عن دقف 
أأأ يُستخدم الجهاز المرسوم فى تحضير غاز .... 
زب اسم المحلول )١(‏ ... 
اج يُحِمّع الغاز بإزاحة الماء .. 
أد” المادة (۲) تُسمّى «.......... وهی تستخدم کعامل .................. أثناء تحضير الغاز. 
؟ - بالاستعانة بالشکل المقابلء أجب عن الأسئلة الآتية: 
:ا السائل )١(‏ هو ١‏ 
ب المادة (۲) هى .... 
€ الرمز الکیمیائی للغاز الناتج هو .. 
2 هذا الغاز ضرورى لقيام النبات اکس سا : 
هه كيف يُحِمّع هذا الغاز؟ ولماذا؟ ...... 








۳ - انظر إلى الشكلين الآتيين» ثم أجب: 
أ حالة الشمعة فى المخبار )١(‏ ...... 
بأ حالة الشمعة فى المخبار (؟) ... 
”ج فسّر ماذا حدث فى الحالتين؟ 


ER‏ او مود 27 رر رھ الا كك اد كك كذ كك حت حا اعت اع لے اند 


٤‏ - انظر إلى الشكلين الآتيين» ثم أجب: 





نشار( 1 


١‏ 1 فی المكيال:[١)‏ تنکؤن ا نديد من أكسين الماغشتوی 
3 ب ا فی المخبار ) )٢‏ تتر سب مادة سوداء من دع ماو كا لما درد ETEK‏ و تع سس شر على جدران المخبار, 


!7 العلوم ۔ للصف السادس الابتدائی ء الفصل الدراسی الأول 


حة صوبب ب إت11]1تنات111ننا 





ا ا ناڈ 


۳ عدوم سكع مو - 
کت یہ اس ےید 


وت 





6 - اكتب البيانات على الرس المُقابل! 
)¥( 









ہیں ہیں ایو الگزپون والليثرو» ٠‏ 
١‏ - ثلاثة غازات فى الغلاف الجوّى للأرض (ثانى أكسيد ۱ 1 

. . د إزنسبة من الأكثر إلى الأقل ۱ ۱ 1 
فما ترتيبها من حيب ىہ ال زیٹروجین: ثانى أكسيد الكريون, أ 


إن ژانی أكسيد الكربون» أکسجین, ليتروجين. 


۱ نیتروجین:؛ أكسحين؛ ثانى أكسيد الکرہوں' 


20 سے مو ب + دعي 
= -۔ 
ت يم جس 
سس وا 


1 السّلك وأعاد تعيين كتلته‎ : . ٠ 
۽ يم حزق و هره‎ ١ . 
ت قام مان نتعدين عة رة من سلك تنليف مضلووع کا 5 فدہ‎ 


ہس مس سه بك ص ا 


. رسب ذلك‎ 1 . 1 ١ 
7 فلاحظ زيادة كتلة السّلك؛ كما فى الشكلين التالبين. فل‎ 


مشت چ 


ا : 


سی كار اك نہ تک کیج کا 
ا سی کی ا ہت 





د وضعت لاك ششعات مُتماثلات -مشتعلة فى نفس الوقت- فى ثلاث زجاجات: كما هو موضح بالصورة . 
شا الكأسان (ص) و(ع) بغطاء مُحكم الغلق, وثركت الزجاجة (س) مفتوحة. 









E.‏ ا 


7 2 2 2 ا 
E‏ ا ما ا 
EK 5 8‏ 
ب 7 


ت0 ١‏ و مر ہت )عو ف وي 2 نوتسو وي يه تو سم i‏ بجوو وس دوو ری مد جا يد وتو ا 


یت 
yg +‏ 


ا 7 
عا ار 
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و 


و 





ار 
اسشا . ٠2٠‏ 
العلوم - للصف السادس الابتداتان 5 الفصل اللشز بک 


ح4 صوپب ب 1161١1وھرہروی---۔‏ 


احتبارات سلاح | 


سی الوح انتا 





ظ Radi ٦‏ 
-١ ٠‏ لني كسيد الكبيين اطا يماي ...ودای فى 
؟ - کین جني 4ار الى كسيد الكريين من یی e‏ ۰ 
۱ بحتاع النبايه إلی فا ا دای الاه ١‏ اشریی اها بلج قال ...حن عة الت کشیٹی 
و وخ قار بازاحطة الع اهل ۰-. 
> یک غاز انی خجین فی الهياه الجڈی پاي ...اک ٦‏ 
: ب اذكر وظيفة کل من: EW.‏ 
ْ ۱ - ٹھپ الاکسی سارن ١-الخلاف‏ الجؤي - 
١‏ ۲ ا أ اختر 8( جایة الصحرحة: 
dail‏ اللباريجين هي العالم (إسحال ليولن < جیزیف یی للطيال لاف ریه نایال مقیفیت) 
١‏ < عاد يصع شریط واللسيوم شال کې حيار يه غاز الى اکسہد کیچ چٹںشپ . هي جتان 
المخہاں (السجيع > ماقت یی - لالسييم - كاي 
د پلکین جيه فاز الأييوي من ...لیات آکسجین سے }+ 
1 یجد غار الى أكسيد کمن فی الهياه الجڈی سا رن 
۷ ماذا يححث مند؟: ) س 
۱ القحماء على يكليييا اللي 1+ إضافة الحديرة إلى الحجين آڈثاہ حتاحة غين 
أ اكتب المصطاح العلمی: 
١‏ <ظاهية پلتچ هلها اںلفاع درجة جرارة الأرضس وساب حديث کرای غذاشرة 
۲ هادة شاف التفافل لی حي سفق دين أن توثر على لیات 
۱ فال يسذي الأزيت (عدیم الحياة). ۳)۹ 
1+ غاز ضروری احدلية الللفس والاحتراق / ۱ تا 
۷ ملل لها پاتی: می 
١‏ “يتم مزل أعمية الکباری الحديدية من الهياه پالڈھانات ۲ < لا یچم فاج ثالى آکسید الک یرد بازاحة اماه 
3 | صب ما تحتو خط: د 
١‏ ”یدخل فال الليتريجين فى صناعة المشزوبات الخازية, 
۱ فاز الاکمجین يلوب ي الما ١ N‏ 
١‏ داه الجير الثائق ھی كريولات البیتاسپیم. ا 5 5 
١‏ - فار ثانی أكسيد الکریون لحكل مس حجم الغلاف الجڑی یہ 
× من الشكل الخقابل اجب عها پاتی: فاد نی اکس یمن :| 
^ الشاقل (۱) هق ظ 8 
(ERR +"‏ ھی سیسات ۱ 
۳ هن مسادر هذا الغال مس اا رق ہیف 


٤ ١ 
ی٣١٦٢ ۔‎ VANA) 


ےس ا خول ہے ج او کے سس کے سے سے سے جو چ چچ سو حم ر 


اپ بی نے 
ات سے رجہ کید ا 


2 بجی ۴ 
سس ات سمش a‏ سے کرت ہار 


4 








چا 72 
جا 7: 
2 
۳ 
- 


د تی حو می یں اد بيد جا اع ہے کے ار يي عير تيد کے سر سے سے يقن کے سے ا ان ا 


1 ۱ 
۷۳ البلوم الف السشں الاكيقي + الفسل ورس الأول وسو تسوا 








1 ڑا .ا 1 جا کرت لک سک ےم بس ا م الك ہی 1 
1 ہی لي ليم كاعد ١‏ 


حك تی نت UaAIIIOCUAIIIIEI‏ 


حه صوبيا ب إات١1 52201115311١‏ ال 





۱١8 ©‏ سا 0 
۸۷ ؟ اکمل: 16 الأکسجین: ہینما يُستخدم مشحوق 2 





“٦ ۱‏ اس چا 
| امور یس ٦‏ با کعامل حفاز ۳ 
و و قذي سرد الكريون بإزاحة .... ..... لأسفل. 4 
٢‏ كثافة غاز الأکسمیر' كثافة الهو اء؛ لذلك يُحِمَع 5 
۱ 7 | 3 2 ... والرمز ز الکیمیائی لغان ثائى أكسيد الكربون هو 

' - الرمز لكيميائى لفاز الفيقرو وجین هو سس ا ا ا تا 

. ارة يُسمّى 72::: :1+ بینما اتحادء 

: ا س اتحاد و مع الأكسجين سريقاء وانطلاق ضوہ وحر مع ال 7 
1 3 ماذا يخدثك ميدع 3 
: ا ۲ د ماف مسمان ميال الھواء الرطن. 5 


2 


؟ اكتب ب المصطلح العلمص: 7 
۱ - أكاسيد تنتج من اتحاد عق یا نع اة أثناء حدوث الترق. ا 


٢‏ - غاز يدخل فی صناعة المشروبات الغازية. 1 سر 
۴ انظ م الغازات تُحيط بالكرة الأرضية. 8 ل : 

1 المادة التى تنتج من تفاعُل شریط الماغنسيوم مع الأكسجين.‎ - ٤ 
الأجسام العالقة الموجودة بالغلاف الجؤّى. "- غاز لأكسجين فی مجال لز‎ -١ اذکر استخدامات کک من:‎ ( 
اختر الإجابة الصحيحة:‎ 7 

ظ ١‏ - فى عملية التنفس والاحتراق يُستهلك غاز: (الهيدروجين - الأكسجين - - ثانى أكسيد الکربون - لیت 

دقان ب فكر هاء الجر الواقق (الأكسجين - النيتروجين - ثانى أكسيد الكربون - ا 

۳ - ینحل فوق أكسيد الو فى وجود ثانى أكسيد المنجنیز إلی: ظ 

(أكسجين وھددروجیں - جين - أكسجين وماء - هيدروجين وماء - هيدروجين ونيتروجر 

٤‏ - جزىء الماء يتكوّن من ذرة أكسجين وذرتی: (نيتروجين - هيدروجين - هيليوم - ارجا 

با علل: ١‏ - يُستخدم ماء الجير الرّائق فى الكشف عن وجود ثانى أكسيد الكربون. 
۲ - يدخل النیتروجین فى تركيب جميع الأنسجة الحية. 

(4) 17 ضع علامة (”) أو (×) أمام العبارات الآتية: 

-١‏ الثلج الجافٌ هو ثانى أكسيد الكربون فى الحالة الصّلبة. 

؟- مُجِمّع غاز ثانی أكسيد الكربون بإزاحة الماء لأسفل. 

٣۔-‏ غاز الأكسجين لا يشتعلء ولا يُساعد على الاشتعال. 

-٤‏ يُمثْل غاز النیتروجین ۸۷ : من حجم الغلاف الجؤى. 
بَ من الشکل المُقابل أجب عما يأتى: 

....... يُستخدم هذا الجهاز لتحضير غاز‎ - ١ 

٣‏ - نسبة هذا الغاز فى الغلاف الجوّى ... ا 

۳ - رقم (١ٰ)‏ یُشیر إلى اچ 

٤‏ د رقم (۲) یُشیر إلى ۔۔۔ 


RI ا‎ 






ل 
ا 
1 
لغ 
1 
1 
1 
1 
ل 
1 
1 
1 
لا 
0 
1 
1 
1 
¥ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
١‏ 
ل 
0 
ل 
. 


) العلوم ۔ للصف السادس الابتدائی۔ القصل الدراسس ‏ .ر 





أهداف الوحدة 
فی نهاية هذه الؤحدة ينبغص أن يكون التلميذ قادزا على أن: 
© يُحدّد تركيب ووظائف أعضاء الجهاز العصبى فى جسم الإنسان. 69 يُفْسّر حدوث رد الفعل المُنعکس. 





و 


0 يُحدّد أهمية الجهاز العصبى فى جسم الإنسانء وطرق المحافظة عليه. 
© يُحدّد تركيب الجهاز الحركى فى جسم الإنسان. © يشرح أهمية المفاصل فى الحركة. 


العلوم » لاصف السادس اٹابتدانی - الفصل الدراسی الأول 


حه گونیا ب 8111161ن) 3111ا 








اا چ 


حك صو 





لسا ل 


یف 3# 


أهداف الدرس: 

فى نهاية الدرس ينبغص أن يكون التلميذ قادزا على أن: 
© يُحدّد مفهوم الجهاز العصبى. 
©© يُحدّد مفهوم الخلية العصبية. 








CI 


© بَشرح تركيب الخلية العصبية. 






درس ررژول؛ الجهاز العصبی فی الإنسان 


57 ہر سر ا مہ می اس 1 
٠‏ ين تميق بين أجهزة الجسم المختلقة فهو يُعتبر بمٌثابة شبكة الانّصال ہین المُخّ وجمیع أجزاء جسمك حيث إنه: 










مسئول عن ضبط 
الشعور والعوّاطف 


















المسئول عن الإدراك 
والتأثر بالأشياء 
(الشاخنة - الباردة) يساعدنا على تعلم 
والتمییز بین الطعام مھارات جدیدق 
الخلو والمُز, والتفکیر فی حل 
المشكلات والابتعاد 


عن الأخطار. 


1 


1 العلوم ۔ للصف السادس الابتدائی - الفصل الدراسی الأول ّْ 


نیا ب 4811110 ات4۱11۱ با 








5 القصل الدزاسی 8+ 


ہے 
بد 
4 


" 
3 
3 








2" 
و التصفان ١‏ 


اس 


ویان نپ 


1 
ISAL 


أولا 








العصبى من جهازين رئيسيين: 








٠‏ يتركب الجهاز 


الوحدة الرابعة 






(الت ركيب والوظيفة فی الكائنات الحية) س 





رورس الأول! الجھاز القصبى فی الإنسان 





1 اہن‎ ۹٦ 


ااا وا رز خحيا بحي عدوي را ڑا بواواونی--. او نوا سو نايتا بايا حوبا و زان لأا جراج ۔ ھا نگوامقوا يمحيو تخ وه كم حو تيه هد وتويك ل و ل رخو دز نین نا و يخوت يكو ها لكو ماپ 

د 

3 زحدة بام الجهاز ل العصبى.. أ 
نیت ل ةا : 

ERE را جج ما وات رحب گاج وووج دن الم‎ ۱۰1. hk 


| اسراو ویو یرون 
خلا نشاط ' تركيب الخلية العصبية: . 


Ata‏ ہی ری یں 

5 5 8 ب و حوافنیفمنالخنصمجصاسپسس٭ی یتسس سشعتاممختتتئل:'' 
0 
0 
به 
ل 





٭ يحتوى على نواة» وسيتوبلازم؛: وغشاء بلازمى. ٭ عبارة عن م 0881 2 الشكل, مغل طيقة 
٠‏ تمتدٌ من جسم الخلية تفرعات شجيرية تنُصل مع دُهنية. 
الخلايا العصبية المُجاورة: مُكوّنة تشابٔکا عصبيًا. | | ٠ينتهى‏ المحور بتفرُعات نهائية تتّصل بالعضلات أو 


تكن سوک مسرلا بع خلیا سیا أخرى. 


متا انت هع موس ویر لص سل وسر سم سس نعل کم سر ی اق ن ا : 
ا سبج اده عص یح حابم اع بے سے 


7- 4 
ان اا العصبى بنقل الرُسائل العصبية بين الخلا العصدية. 


7 
5 
۱ 
3 
0 
ا 
ا 
5 
ا 
2 
2 





4 العلوم ‏ لصف السادس الابتدائي - الفصل الدراسى الأول 


حة ضوبب ب إت21111نات111هنا 








2 تو E A‏ ا جا وميه ئ 


للد 


re‏ مسا ولا ا 


حتت راو 











الوحدة الرابعة؛ ؛ (التر کیب والوظيفة فی الکا ست إلحية) ست 


اطق صق ےد و تق سے سد اس ودود يمه ہے 


Sa LITT 
LTT 
ITT ۱ 
لے‎ 
۸۸یب شش‎ 
دید‎ 
رر بی لل سينا ۱ الانسار ل‎ 
ITT ظ ۱ ۱ ووش ققه‎ " 
ااه وم ںا‎ 8 
و 8د فا‎ ۰ 
۲0085454855586 اا‎ 5 
E 9*5 843 34 مع فاك قمع عع هق عمق مهمع وماق شاوه مع موق‎ 0 





: يهم ع ۳ عله نك 8 2 ۱ مه لحمانته. 
55 35 ۱ داخل ا ۰ 5 یك 3 ( 2 3 ). G3‏ 

اتا ۱ رف" نلا العصبية. 
٭ عبارة عن كتلة عصبية كبيرة تحتوى على الملايين من الخلا 0 


وظیفۃ 


٭ يُوجّه ویٔنشق جميع العملیات والأفکار والمُلوکیات والعواطف. 





+ لتعدّف تركيب المُّحّ تُجرى النشاط التالى: 





ط 
الأدوات: سڈ - انوات تشريح (ولفظ - ا وا ات - مشرط). 


0 افعمظن 2 افقووك وین اجز اه | : 2 
الرئيسية. 5 
0 قم بعمل قطاع طولى بين النصفين | 
٠‏ الگرویین باستخدام المشرط. 
© لاحظ الفرق فی اللون داخل الخ | 


وخارجه. 


a 
0 
ظ‎ : 1 


رد ون الخ م من (اللصفين ُروہین: 5 E‏ 0 ای المُستطرا یلا 






الملاحظة 


۹ يتكوّن المخ من 138 ۱ 
4 یتمیگز اللون الخارجی للمخ | 


ا 
باللون الرمادى» واللر ١‏ 
ا 


الداخلى للمُخٌ باللون الأبيض» 








١ 


١ | ارد‎ 






اللوم ۔ للصف السادس الابتدائی - الفصل الدرا س 


1 
8 


6 
: E 






یں اناول: الجھاز العصبی فی الإنسان 





+ عبارة عن جسم کروی کبیر, يتكوّن من جزأين يفصلهما شق وسطى 
إلى تصفينء تربطهما ألياف عصبية مسئولة عن الانّصالات بينهما. 
# ود يتكوّن النصفان الكرويان من: 
٠‏ السطح الخارجى ويعرف بالقشرة المُخية م4 رّمادى اللون. 
٭ السطح الداخلى م ل أبیض اللون. 
. + يتميّز النصفان الكرويان بكثرة التلافيف والثنايا. 


الوظيفة 


٠‏ *التحكم فى الحركات الإرادية لجسم مثل (الجلوس - المشى - القيام - العَدُو السريع). 
٭ استقبال النبضات العصبية من أعضاء الحسٌ (العينان - الأذنان - الأنف - اللسان - 
الجلد)ء وإرسال الاستجابة المناسية لھا. 
ا + یقع بهما مراکز التفکیں والتذكر. 





٠‏ الموقع 
*يقع أسفل الذ لنصفين الكرويين فى الجهة الخلفية للمْ. 


: الوظيفة | 
۵ * المحافظة على توازن الجسم أثناء تأدية الحركة. 









ا مج لدي 4 ا الاقم ا e‏ اسراح یی در اكت با ا یں 

f ١ و ےا ان ی‎ ih 5 9و َة‎ a, 1 ترم 1 و یا ام‎ e 
ا ی ا ا ی ا‎ 0 E E EEL Fr rol 5 ثاء یت یں‎ ۹ 
کی ری سے سے جد نر‎ Tra پا € 7 سو ا‎ ir FI" روا مزع‎ hag وت فا‎ 1 
ا وم ع"‎ e كي د ات ا ا دا قت ری ا 0 ابی ہے تا ۶ یج ےہ‎ 7 0 ١ بسي‎ : 





1 العلوم ۔ للصف السادس الابتدالي - الفصل الدراسی الأول 





حه ضط بب ب ٢٢‏ ١١١3١نا)‏ ١١۱١وی‏ 






______الوقدة الرابعة؛ (التركيب والوظرفة فی الكائنات الحية).. تس 


الموقع 
٭ يقع أمام المُخیخ, ويصل المح بالحبل الشوكى. 
الوظيفة 
3 سجر عن بو العملیات اللاإرادية بالجسم؛ مثل: 
٭ تنظلیم ise‏ لی سکس 
٭ تنظيم حركة الجھاز الهضمى ووظائفه. 


اة النُخاع المُستطيل تود ڈی إلى الوفاة. 0 . 1 3 ظ 4 
E)‏ لأن النّخاع المستطیل مسئول عن العمليات اللاإراديةء مثل: شزیات القلب, ولي صر ۱ 








٭ مخ الشخص البالغ یزن ۱,۵ کیلوجرام. 
يعتقد البعض أنه كلما كان مم الإنسان كبيرٌ الحجم كان أكثر ذكاءً. 
وهذا اعتقاد غير صحيح؛ فجميع البالغين يتساوى حجم المخ لديهم ت تقريبًا إلى حد كبير. 





أ - اذكر المصطلح العلمی: ۱ 7 
© مركز التّحكم الرئيسى فى جسم الإنسان. كك 
69 عضو يَصل المح بالحبل الشوكى, ومسئول عن العمليات اللاإرادية. ١‏ - 
69 وحدة البناء والوظيفة فى الجھاز العصبی, 4 

ب - علل لما یاتی: : 

© للمُخيْخ أهمية كبيرة أثناء حركة الجسم. 

@ إصابة التُخاع المستطيل تُؤْدى إلى الوفاة. 


ا 
ا 5 7 
: ج" اشرح العلاقة بين: 51 
بن : کر 
! 8 33 
٦‏ - المخ و المُخيْخْ 5 
ز سے / 1 
9 ث 
8 2 





العلوم ٭ للصف السادس الاپندانی ء الفصل دراك ا 


حة ضوب ب إت2111ن0ت111ننا 


١ 
ا‎ 
| 


5 برزول: الجهاز العضبص فص الزنسان BOR RNA‏ 2 1 000 
٣‏ "انقب انشوق ۲ 
ا بزوضفا 


, ل أسطوائى الشكل» تحرج مئه أعضابٌُ تُسٹی الأغصاب الشوكية. 









الموقع 0 , 
و بت الحبل الشوكى فى قئاة داخل سلسلة فقرات 


ازعمود الققارى فى الجهة الظهرية للإنسان. ۱ 9 اہ وا پگ ۱ ١‏ أعصاب 

۱ إزتر كيبا 7 1 
اعرف ترکیب الحبل الشوکی نجری النشاط التالی: ا کات 
فقرات العمود الفقارى فقرة من العمود الفقارى 


ا َه 5 
۴ 2 | ا ۱ 
ا 0 ا N‏ فخص قطاع عرضی للحبل الشوکی 
اس 5 ا nn‏ یی TTT LT o‏ 
- ا ا ۴ 





٠‏ الأدوات: مجهّر - شريحة مُجُزۃ لقطاع عزضى فى الحبل الشوكى. 


الغلا حظة 







۱ 5 
4 تظهر مادة داخلية رَمادية : 


على شكل حرف (11) تُحیط أ 
بها مادة بيضاء. 1 





ا افعص شريحة مُجوڑة 


٭ مادة داخلية رَماديّة اللون تظهر على شكل حرف 1 
1 ٭ مادة خارجية بيضاء اللون تُحيط بالمادة الرّماديّة. 


35 ١ 
رے مصخ ا مہ کس نايد أن‎ :1 





0 
2 لا کو اسه وام اسه ووس او ا کک کا کک اکا گا کک گا د اکا بك گا يها 3 کا 8 کا رڑا :کا شه هد زه كحك فلا ک:ھ 


٠‏ * مسئول عن: ظ 
۳ ٭ نقل الرسائل العصبية من أجزاء الجسم المختلقة إلى المح والعكس. 
٠‏ مسئول عن الأفعال المُنعكسةء كسحب اليد عند مُلامسة جسم ساخن فجأة دون تفکیر: 





۷ العلوم ‏ للضف السادس الابتدانان ‏ الفصل الدراسى الأول 


حة ضوب ب 3111161نا) ٠٥٦۱وی‏ 














7 
0 


الجھاز ويحصصبى المرکزی (المُخ - الحبل الشوکی) دی ی | 


2 
0 
u 


٭ هو عبارة عن مجمُوعة الأعصاب التى تخرّج من 


أعضاب مُخیة 








ید 


ہس 


/ 





أ۲ 5-. 7 

0 . 7” 0 

1 0 ٠ ا‎ 
7 


لد ے٣‏ 5ئ 


وظيفة الجهاز العصبی الطرفى ۱ 8 
٭ توصيل المعلومات الحسّیة والاستجابات الحركية بين الجهاز العصبى المركزى وجميع اجزاء 


الجسم. 








أ - أكمل ما يأتى: | 
© رکب الجھاز العصبی می هاوق یفخ هما ات وس 3 
ھی کو الاقم الرکیسی فى سم ھی ےرود ناکل گار یو کسی 
© يمتدٌ من جسم الخلية العصبية تفرّعات .. .... ويمتدٌ من محور الخلية تفرّعات ........ 


ب - اذكر وظيفة کل من: 
ا © التخاع المُستطيل. 
۳ النُصفين الگروننٹ 


اه LÛ a‏ ع م ات ہہ یہ عي جا قا لد جس و لما كه am‏ شرع جوم mam‏ سے aaa‏ نے مق 1 8 
دہ چ لعل ون حرس حك ص طا با قا ا ا ا بج يد يتس معد يود قر و کو ہا افيه اقللا جا را با سا کلک واه و بودي ےطزائرغ ارت ع ک ا یا را ا مإ را اديه ماعط با وت إن یی سے a‏ اط 


اتعلوم - تلصف السادس الابتدالى - الخصل الدراس | | 


1 
ك 





حة صوديا ب إuUd1I110Cd1111€‏ 


ہیں الأول: الجھاز العصبى فی الإنسان 0726ء بد لس جیا لاك یھ سیت جو ور سر سے ےس دس 


إرفعل المُنعكس | 


رر 
لے 
:0:9 ا و زا لوي انل مم ما ور رد و نا وھ 





۴ aiid 
می ہیں ں رج :3:0 ا را بن ان عون ووو ووه ملم نظ و ار راب قا وم كمه مع روج وه ا واج كمف اہ جرد حقو له اط مہ اع ود و1 طف قوق‎ 
نپ‎ 
5 9 
0 ٦ اقل ٭ 2 ا‎ ké وم‎ 
1 اس‎ 8 ۱ 
یه سريعة من نا المد پٹ‎ 
٦ ٠ 3 ك‎ Ee 
TTT IT کیا به له وه لا لاب‎ TILT LLL TL و تب وا اع او :راع ا ا ا وا ا مل لا‎ 888 ۱ 





٠‏ سخب اليد بسرعة عند مُلامسة أشواك نبات أو الوخُز بدڈوس. 





٠‏ سحب اليد بسرعة عند مُلامسة جسم ساخن أثناء اللُعب بالصواريخ. 





٭ حركة رموش العين عند اقتراب جسم خارجى من العين فجأة. 





٠‏ ضيق حَدقة العين عند التعرْض لضّوء شدیدہ واتّساع حدّقّة العين عند التعرُؤض 
لضوء خافت: 





7 
٠‏ إفراز اللعاب والعُصَّارات الهاضمة عند رُؤية الطعام أو شم رائحته. 





٠‏ اهتزاز السّاق عند الطق على الرُكبة فى مكان مُحدّد من قبّل الأطباء؛ للتاکد من 
سَلامة الحبل الشوكى. 





کش سس سی ل ا 


TS Ta‏ لی مہ عون لہ رز حر شی مد مر مر یو خلا شود خر ايحا رو تید مو بب تت ادا ئا ا وي كم عم و ا كه ئا كه ہکوہ عم ھا گا ئا لہا وا کا كن ع 2ح تھی DL‏ ود مب کہ كن ع ےو ے ‏ و یع كن سے ےم سے سے حر 
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۱ ؟ اك المختلفة نقوم بشرح النش 
* للتعرّف على كيفية حڈوث رد الفعل الڈنمکس عند تمض الجسم للعؤارا E‏ 


ےو مسمےےچٔ ا 





ا 

٠‏ ٭ عند مُلامسة اليد لنباتٍ به أشواك فإن اليد تفسجب 1 کالآتی: 

٠. |‏ اتسر قاف تزع المرامل الئی ا “بو ریبدت اة 
ٹنؤثر الأشواك فى الئهايات العصبية للخلايا الموجودة بالأصابع؛ 1 + بضني : 
تنتقل هذه النبضات العصبية المتولدة عبر انب مصبی سي إلى الحبل 

يقوم الحبل الشوكى بإرسال النبضات العصبية |١‏ عن الأشواك. 
إ 7 ) فتنقبض العضلات: وينثنى الذراع؛ وتسحب اليد يعيد' عن 


سے۔ ہے + کم .ووب د ےد 


سے چ 


سو وس < سد 


ہک سے رز مضه جیا يه د سے صر د ہے 7 عم - 5 ١ ii‏ 
2 2 ...لو جم دده يبس ساف ويس ہے اکور کھ | سچکھ ےد تیج a‏ ھی EE‏ ہے با و دشرم سیا و ہے e Î‏ جه د و rag‏ وس سد فا سخ a‏ امسو موسي Se GS SE‏ جووچ. يدجم ےٛہر رذ 
a‏ = 


ا 


و وکا پا EFT‏ 
یل ا می کیا 
2 ایی 


ا 


ی  Ra er‏ كا 
1 ا کا ا ١‏ : 
0 دا سو را ای سی و ہے EL‏ ا ا 
۳ پآ : Er‏ او و ا 
۴ 1-. اللي TA‏ نے و سی ج 5 
۱ 5 ا کر ما REL TRE‏ 
1 3 اا عو پ9 ےکی 
60 1 1 
و 
1 ۰ 
٢ ١‏ 
ى. ” 
1 
| 


EILEEN 


چ 
...“` 


2 


E E وا‎ 
شا‎ EASE E 





FERREIRA‏ جع ہد ےو زا ھ ڈوم ودے وم سای سے ےی ہے ہے سے وگ 


× شکل تخطيطى لكيفية حدوث رد الفعل المُنعكس » 





حه صوبب ب بی ےچس ہسسسسسسسیے 


ہ۔___ ال9وحدة الرابعة: (التر کیب والوظيفة شان عق اليا م می ا 


8 
1 ۹ 


ط انال ظ 


۰ اکر ظ 
1 


خلال الليف العصبى الحركى إلى عضلات الذراع (دون رل | 


EF‏ وى ١‏ اك الاحساس الحقرة ا 
0 یُرسٍل الحبل الشوكى نبضات عصبية أخرى إلى مراكز الم بالخ قیحدث إدراك الإحساس الحقيقي | 





3 
ً 
3 کر رش عق فق هه مقو . 
یں وو يوون وار ےاج عي ول ل فوا ا الال و وت 5 :ہب عه شق ف وم قن هعرسم ا و ا وه موف واف ع موس سی ممع ويم عل مجه عم سس يس 
0 7 سر نه یع ×× سكم در سب 


العلوم - للصف السادس اتابتداتی - النفصل الدراسى ا2۴ پا 









:ىه سبق نستنتج أن وظيفة الجھاز العصبى بقسميه هى: 
و زقل الرُسائل العصبية من منطقة لأخرى فى جسم الإنسان, 
و تنظلیم وتنسيق جميع العملیٔاٹ الحيوية داخل جسم الإنسان. 
۾ پستقبل المُونرات الخارجية التى تُحيط بالإنسان: عن طريق أعضاء الحس المختلفة, ویتعژفھا ويفسّرهاء وم ابر 
استجابة لها 







a a‏ یہ aa‏ مع نم روف ras‏ رت aguas ame ika E n a‏ نوت نوی ی چ ت ین ی نو تچ چ سیت بن چچ 1 1 چچچ بو sar o at‏ نقيت لس REAGENT a‏ یش کا 
ہا 1 نك ا سی ناو 
« مدد الأعصاب الكغية (۱۹ زیت ا 4 عصبًا. ) ) ظ ۱ 
لاخحظط عند لان کو کرد( زوجًا) ای مما ظ : 
ری میس ا ا شش SE E E SE‏ 





٠‏ | أ- اختر الإجابة الصحيحة: 
[ 0 تقع مراكز النّفکیر والتذكر فی: ‏ (النّخاع المُستطيل - الحبل الشوكى کی - المْحَیْٔخ- النُصفين الكرويين) 
أ © يتصل بالحبل الشوكى ............ من الأعصاب. ٢۱(‏ زَوجًا- ؟١‏ زوجًا - 7١‏ زوجًا - ٠١‏ أزواج) 
ظ © کل مما بان من مكونات الق ما عدا 
0 (الدُصفین الكرويين - المُخَيْخ- الذخاع المُستطيل - الحبل الشّوكى) 
. ب - علل لما یاتی: 
أ1 ©يمندٌ الحبل الشّوكى داخل العمود الققارى. 

ا[ سرعة سحب اليد عند مُلامستھا حسمًا ساخئا. 

: ج - الزسم الذي أمامك يُمثل المُخء اكتب البيانات الدالة على الأرقام: 








1 
ظ 4 العلوم - للصف السادس الابتدانی - الفصل الدراسى الأول 





د lz‏ 
حه ضوبي ب إت211]1ن0ت111هنا 





رس اناول؛ الجهاز العصبی فی الإنسان a. | ONE LORE‏ اا ETAR‏ 





الوحدة الرابعة: (التركيب والوظیفة فی الكائنات الحية).. ج 









© وسائل المحافظة على الجماز العصبت: 





۱ . 5 اشا الاتی: 
ْ * من أجل الجفاظ غلى الجهاز العصب حتى بظلٌ يعمل بكفاءة يجب 2 
1 


و 3 8 5 5 0 

1 عزد 1 4 : اهيا > کی 
E‏ ہا ید جا کو کپ Ba‏ 
ار سس اوہ اس لی او نا نہ کو شور 

پت چا . ET‏ ا 5 

5 2 ھا ا ہگ خ 3 
یو او 128 م تت 





ظ 2 ١‏ 2 َ 2 اسراف فى تاول موادا المنبهة. مل القهوة. 0 العضيئ. 
۱ 


كن اھ لا کے ا 

e اک‎ EE 
پل ا ۱ رش‎ 
ا وڈ وم‎ 2 


مہ 
جنر 

یت 11 E‏ 
: ف 


ا ای E‏ 


می ٭ الابتعاد عن تناول الحبوب المُهدّئة والمُنشطة. 

١ 

ظ ۱ اله ٠ ٠‏ عدم إزهاق أعضاء الحسس بالجنُوس فترات طويلة أمام التليفزيون والكمييوا 
1 

E ١‏ ٭ إعطاء الجسم فترات كافية للراحةء خاصّة ضّة فترة النوم. 

٠. 0‏ ا مواقف الانقعال العّديد: 


٠١١ 31‏ مُمارسة الرياضة البدنية. 


٠ :‏ الابتعاد: عن مصادر التلوّث, مثل: (أماكن الصوضاء - الأدخنة نال 
ظ ۷ 1 من عوادم السئارات والمصانع وغيرها). GD‏ 
٠‏ لأنها ڈؤٹر سلجا على الجهاز العصبى. 


م۸ ده إعاقة لأاك می ٭ التوثر العصبى. 


٠‏ التبلد. 
٭ فقد الإاحساس بالزّهن: 


٭ الأرّق, 








FG 7 00‏ 
: )0 یں 
العلوم ‏ للصف السادس الابتدائص - الفصل اللراست _ ١‏ 1 ۰ 





2 TOOT POETIC 2001 


پر کا 


ا ٠‏ هو جهاز الانُصال وال 


- 


1 . ويفشرهاء ویجعل لیا يستجيب 0 


a i 0: ٤‏ 0 7 سی E BESE‏ 2+ کر ا او ا و جال تس 


سا ہہ دج جا رم لہ سای عبات للد ات لے تف ا یرد لیا ٠‏ 


یك r‏ الجسم المُختلفة. 


2 
٭ أعصاب تخرج من الحيل الشوكى. 
٭ عددها ۱۲ ومن ٭ عددها ۳۱ زوحًا. 


الحبل الشوكى 


فى مرك الح الرقیسی لجسم الڑسانٰ ه حیل أشظوائئ يمتدٌ ذاخل الغمود الفَقًارزیٰ۔ 


٠‏ النصفان الكرويان 


الح فى الحركات الإرادية 
٠‏ استقبال الثبضات العصبية من أعضاء 
الحسٌء وإرسال الاستجابات المُناسبة لھا. 
> يقع بهما مراکز التفكير والتذكر. 


3 1 ا انی 10 ات و و 72 ال سس 
7 : 0م اہ ان 1 3 


۶ و2 


ا 
ظ 3 ٠‏ وحدة آلب 
E 3‏ 
به دس لزه مر 





م ب إت1]1 تن ۱٢٢‏ 


تو اجکی ائوظیسے سد تا اس آئے۔..۔ بوك - ہو یس جم کجم سن ہے وس سور 3١‏ | - 
i‏ ت سا و داع اس اعد 


E 
سی و مل اواب سی ج ہے‎ ۶/۰۴ 
ارہ مو سوہ ےو‎ 





١آ‏ يلغ عدد الأاعصاب المخية ............. زوجًا من الأعصاب. ا4 .ا 1 
“ب المادة الژمادیة بالحبل الشُوکی على شكل حرف: ١‏ 4 
کا الیم مستول عد (سلیات التفكير - توازن الجسم - الافعال یں | ا 
لأ من مکؤنات جسم الخلية العصبية: (ناوحية الثعوية - غلاف ڈھتی - التفزماى وو f‏ ! 


ظ فق یتحگر س فى الافعال الثتحكسة. (الحبل الشوكى - المْخْیِخ - التصفان 7 : 
أ استجابة تلقائية من الجسم نحو الفؤراد المخلفة. E‏ 
ظ 75 وحدة باه الجهاز الحصبی E‏ 
ْ 1 عضو یصل المح بالحبل الشوكى ومسٹول عن العمليات اللالرادية. : 


8 
ص 
3 
3 
4 
4 
سك 
85 
0 
ل 
چ 
5 
3 
f‏ 
4 
5 
3 
1 
8 
7 
2 
8 
3 
۴ 
ل 
1 
ىا 
0 
9 
1 
9 
٤‏ 
3 
1 
الل 
0 
15 
5 
ال 
1 
ع 
1 
اير 
3 
00 
E‏ 
۲ 
1 
7 
4 
۴ 
¥ 
لی 
1 
۹ 
3 
1 
3 
ل 
i‏ 
î‏ 
۵ 
1 
23 
0 
A‏ 
8 
3 
3 
۴ 
1 
ری 
59 
5 
اع 
1 
3 
1 
1 
¥ 
5 
1 
¥ 
٩‏ 
ا 
0 
و 
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هت عضو يتكؤن من مادة زمادية داخلية على شكل حرف 11 تحيط بها مادة بيضاء. ا : 
حذد موضع الأجزاع التالیة بجسم الإنسان: 5 ظ 
اذكر أھعیةۃ گل مما پاتی: ۱ 
12 التخام التستطیل ‏ 8 الحبل الشوكي کا الجُمجمة. 

ماذا پحدث عند؟: 

| الإفراط فى الجلوس أمام الکمبیوتں أ تعض إصبعك لوز شوكة تباد.‎ 1٠ 
| التحرّض اللمستير لهواه لود بدخان الحصانع. آ3 اقتراب جسم خارجى من العین فبك‎ € 
37 ۱ ا‎ 

ٴ1 إصابة الذخاع المستطيل تؤذى إلى الوفاة. 

:ب يقع الخ داخل الجمجمة. ويمنذ الحبل الشوكى خلال العمود الققارى و 
چا يلزه عدم تناول الأقراص المنؤمة إلا بوصف من الطبيب. ظ کے 


0 
"a 
یق‎ 





حة ضوب ب 781111601 1۲11ی 


وع ۴ 


۳۴ء على الدرس الأول 
أولا؛ الأسئلة الموضوعية : 


اس العبارات الأتية: E‏ 
١‏ - یتکون الجهاز العصبى من جهازين رئیسیین: هما .. یا یہ 
- 2 الخلية العصبية من جزأين أساسيين؛ هما .. عہ ر ۱ (القاهرة 14( د 

- يتكون الجهاز العصبى المركزى فى الإنسان من 6 رئنسبين؛ هما .... < رام سب (الغربية ۲۰۱۷) 1 0 


زدريبات سلاح التلميذ المتنوعة 





- مركز التحكم فى جسم الإنسان هو .. ۰ فو تحميه عُلية عظمدة سی سسم مسوم (الشرقية ۲۰۱۹) : 1 
٥‏ -عدد الأعصاب الشوكية ... سے روجا وعدد الأعصاب المُخْية مسب ا (الفيوم )5١٠١‏ ْ 0 
- مراكز التفكير و التذكر : تتواجد فى ... والسطح الخارجی له يُسمى س (الإسكندرية ۲۰۱۸) 2 
- يُحاط محور الخلية العصبية بخلاف س (الفيوم ١٠١٠؟)‏ 
- يتكوّن الجهاز العصبى الطرفى من أعصاب E‏ اللا سسا ET‏ 
- یمتد من جسم الخلية العصبية تقر قاق سد درط وة مق المهوى جفر هات روس سس 
١‏ يلحك قى الافعان الكتكسة ريثا ........ مسكول عن عفظ زاون الج (الغربية )۲٠۲۰‏ 
1ء الفادة النااكاية للحيل الشوکی قی سمي والشارسية کی سه ۱ 
اختر الإجابة الصحيحة: " ۱ 
١‏ - جزء من الجهاز العصبى مسئول عن الأفعال المُنعكسة هو: 
(الدقهلية ۲۰۱۷) (المُخُ - المُحَیْخْ - النّخاع المُستطيل - الحبل الشُوکی) 
٢‏ - تقع مراكز التفكير والتذكر فى: 2 (التّخاع المُستطيل - الحبل الشُوكى - اللصفين الكرويين - المُكَيْخ) 
٣‏ - يقوم بتنظيم ضربات القلب وتنظيم حركة أعضاء الجهاز التنفُسی: 
(الغربية ۲۰۱۸) (المّحْ - التخاع المُستطيل - a‏ - الحيل الشوكى) 
ا - e‏ سس مخلاف ذهنى.(البحيرة ۲۰۱۷) (محور الخلية العصبية - المُخْيْحْ - الحيل الشوكى - النخاع المُستطيل) 
۵ د كل متا يا من مکؤنات الجهاز الفصبى الفركزئىء ما غدا: 
(القاهرة )۲۰٠٢‏ (الأعصاب الشوكية - النُصفين الكرويين - الحبل الشّوكى - النّخاع المُستطیل) 
٦‏ -عدد الأعصاب الشوكية للإنسان: (کفر الشيخ ۲۰۲۰) ٠١(‏ أزواج - ؟١‏ زوجًا - "١‏ زوجًا - ٣٢‏ زوجًا) 


جد 4 » 


قے ہے سح صف 


کے یڈ لاج ہ۔ ہے زا خرس رد سے راہ ]و کے وہ لها زياع غير 


۷ - الجزہ المسٹول عن حفظ توازن الجسم هو؛ 
(الإسكندرية )۲۰٠٢‏ (التصفان لكرويان - ايخ - القلب - التخاع المُستطيل) 

۸ - تعتبر ................... وحدة بناء الجهاز العصبى. 
(الأصفان الكُرويان ‏ المُتَْخ ‏ الخلية العصبية - الحبل امُوکی) 


سے 
6ے اياي ھی جح ا ا ی ت ب يجري ام مان عن مع ب ب کے( محا سم ع معان ع د د مانا عرد مج اع ع عار ل ب م لل ریس 
: 1 ا 
ا يوخ سے اف "۲ 1 3 ہے ین : 7 1 1 


یگ و ات و چ نوا نات ےڑا و مرح و چک بس 
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حة صو بپ ب إت1١١211ن0ت111هنا‏ 


۹ سن وظاف ی . نفل الؤسائل العصبية من الجسم إلى الخ ولگ : ١‏ 
رز انڈریی - الخلية العحسبية - المخيخ - انر | 


ف - من مکوناٹ جسم الخلية العصبیة: ١‏ : 
3 1 1 فا ڈھنی - ثفرُمات السجيرية ۔ : 3 
(الأوعية الدموية - ` فون ازول 


1 FAHY (القاهرة‎ 
0 


(الشيوم ۲۰۲۰) (۱۳ سام 
ّ ع 


(الفيوم (FY.‏ 
١١‏ > المادة الرُمادية بالحبل الشوكى على شكل حرف؛ 
١ ٢‏ > يبلغ عدد الأعصاب المْمٰرة ....... روجا من الأغصاب. 





۰ أ ١‏ - وحدة بناء الجهاز الفضبى.: (الجيزة ۱۸ ٠‏ القاهرة میں كار 

ا ٢‏ - مركز التحكم الرئيسى فی جسمك, وهو يشبه الكمبيوتر. سی .ہی 
أ ۴ - الجزء المسئول عن حفظ التوازن فى الجسم أثناء تأدية الحركة. (الإسكندرية ٠٠١۷‏ ق ظ 
ظ ْ ْ ٤‏ - جھاز مسئول عن التنسيق بين أجهزة الجسم. و ۱ 
٥ | ٠ ۱‏ - منطقة الاتصال بین التفرُعات الشُجیریة للخلايا العصبية والمُتجاورة. (المنوفية )۲۰٠٢‏ 2۴ 

٦ ١ |‏ - استجابة تلقائية من الجسم نحو المُؤثرات المُختلفة. (سوهاج LT‏ 
ظ د ۷ ۔-عشنو رضل المُح بالحيل الشوكى ومسئول عن العمليات اللاإرادية. (القاهرة زی فقن 

۱ 8 أعصاب تمتدٌ من الحبل الشو گی وعددها ۳۱ زوحًا. 3ے 


8 یں ہے بتكو اک هادة رَمادية داخلية علئ شكل حرف 1 تحیط بها مادة بيضاء. (القاهرة یآ : 


يكذ يوك سد جا يي جم ا ےہ و تو مہ لج مھا جد بک دود ود بع ود روا LCE‏ وم هد اه 5ه جو ریہ ود a‏ 8 2 155 یہ و aaa‏ ايه ہے .با ھا و بج مود ھا ا ل وا عو عو عو مود بد امیر موی ور مع كر 


ضع علامة (⁄) أو (×): 
١‏ -المُخَيْخْ مسئول عن المُحافظة على توازن الجسم أثناء تأدية الحركة. 1 
۴ - الحبل الشُوكى مسٹول عن الأفعال الُنعكسة فى الإنسان. (الضویض ۲۰۷| 
- وظيفة الصفين الكُرويين التحكم فى الحركات اللاإرادية. فی 
٤‏ -القشرة المُحٰیة عبارة عن مادة بيضاء. (البحيرة (٠٠٠١‏ 
٥‏ - مصادر التّلوث تُوتُر سلجا على الجهاز العصبى للإنسان. 77 
مد الأفضان الشوكية ۹۷ سا 7 
- يقع النّخاع المُستطيل - المُخَيْمْ ويصل الشُخٌ بالحبل الشّوكى. ا 
۸ - توجد مراكز التفكير والتذكر فى الحبل الشوكى. 000 
.< يحور الخلية العصبية ينتهى بنفزعات شجيرية. (القاهرة ۳ 
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العلوم - تلضف السادس الابتدائص - الفصل الدراسي 








کا ہک عد 
E‏ 


1 / لمع سيب ا مب اچ م وده عن و دن مون 
یں i 2 : 7 3 5 ٤‏ 1 4 51 1 
7 اك التي اس ود 0ا ق کے بت EF‏ طنط ara 00 3 i O‏ ل 0 5 ۰ لے 


ميؤب ما تحته خط؛ ض 
د وحدة بثاء الجهاز العصبی المُخ, ٠ INE‏ (الغربية ۲۰۱۹) 
: ۔ المادة الرّمادية بالهبل الشوكى على شكل حرف 3 (الإسماعيلية ۲۰۱۹) 
 ٍ‏ الغا المُستطبل وظيفته اسثقبال النبضات العصبية, وبه مراگز التفكير والقذكر. "١‏ - . (الغربية كم 
۽ ۔ الشّماع المُستطيل يُحافظ على توازن الجسم اثناء ثادية الحركة. 
٠‏ - الحبل الشوكى يتحكم فى ضربات القلب. 

٦‏ - يخرج من الحبل الشوكى ١١‏ زوجًا من الاعصاب. 

- محور الخلية العصبية مُغْلّف بطبقة جيلائيئية. 

۸- يتكوّن الجهاز العصبى المركزى من المع والعمود الفقاري. 

۹ - يحدث القعل المُنعكس عندما يتعرّض الجسم لمؤٹر داخلى. 


(القاهرة ۲۰۱۹) 


(الؤادى الجديد ۲۰۱۹ - الشرقیة 5016) 


(الإسكندرية ١٠١؟)‏ 





ثانيًا: الأسئلة المقالية: 


0 علل لما یأتی: 

ظ ١‏ -إصاية التخاع المستطيل تؤدّى إلى الوفاة. 

۲ - سرعة سحب اليد عند مُلامستها لشوكة نبات فحأة. 
؟ - وجود المُحٌ داخل الجُمجمة. ۱ 

٤‏ - للمُخيْخْ أهمية كبيرة أثناء حركة الجسم. 

ه - الابتعاد عن تناول الحبوب المُهدٌئة والمُنشّطة. (البحيرة ۲۰۱۹) 
١‏ - ينصح بعدم الجلوس فترات طويلة أمام الكمبيوتر أو التليفزيون. (الغرمية ١4‏ -؟) 


و ب E‏ 
- يعتبر المخ هو مركز التحكم الرئيسى فى الجسم. (الإسماعيلية )۲٠٠٢‏ 
ماذا يحدث فی الحالات الآتية؟: 


(قنا ۲۰۲۰ - الشرقية ۲۰۱۹) 
(القغیوم ۲۰۱۹) 


)۲۰٠٢ (سوهاج‎ 


)۲٠٢٠٢ تعرّض الإنسان للضوضاء باستمرار. (الفيوم‎ - ١ 
)؟.7١ اقتراب جسم من العين فجأة. (أسوان‎ - ۲ 
)٦۰۱۷ الفيوم‎ - ١١14 ؟ - الإسراف فی تناول المواد المُنبّهة. (البحيرة‎ 
)۲۰۱۹ إصابة الّخاع المُستطيل. (كفر الشيخ ۲۰۱۹ - جنوب سيناء‎ - ٤ 
إصابة المُخَيْخْ.‎ - 5 )0*٠ الجلوس لفترات طويلة أمام الكمبيوتر. (القاهرة‎ - ٥ 

اذكر وظيفة (أهمية) کل من: 

| التفرّعات الشجيرية فى الخلية العصبية.‎ - ٢ الخلية العصبية فى جسم الإنسان.‎ - ١ 
)۲۰۱۶ الحبل الشوكى. (کفر الشيخ‎ - ٤ )7١7١ المّخَيْخخ. (الجيزة ۲۰۱۸ - القليوبية‎ - ٣ 
)۲۰٠۱۸ التْصَفَين الكرؤبين: ظ (الأقصر‎ ٦ التّخاع المُستطيل.‎ - ٥ 
)۲۰۱۹ الجهاز العصبى الطرفى. (كفر الشيخ ۲۰۱۷) ۸ الجمجمة. (البحیرۂ‎ - 


عد ید و عام م موا اح يان نخس نج یر یم عا حجن ہز یم بن کم ب م باح م سان ع ے یی جام ع سے ماع اس عات بايا د نات سان مق 


۷ العلوم - للصف السادس الابتدائى - الفصل الدراسی الأول نہ 





حة ضوپب ب 1ت021111ت2111نا 
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اھ 
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ا 
51 
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حدد الأزواج ... ا عدلالواج سس ست لل 
؟ - الجهاز العصبى المركزى والجهاا ز العصبى الطرفى. من حيث التركيب. اشاي أ 
؟ - الطيقة الذاخلية والطيقة الخارجية للمخ. 
هن الجسم الذي أمامك اجب عن الأتى: 
1 الشکل ييخ مل ترکیب .-- 

تا اللجزء رقم (؟) ُتلق . 


5 أكمل الييانات: 


ذا ع از 

E.‏ وت ان بی یز کیا مو و رر رو نس سج سا یں یٹ 
5 . 3 
تچ 


١‏ جموحواروه ادن ا و 
٠ 0‏ 1 کو 


5 
5 


ا ع میں ہی ا و ت طق ہر في PCR Ep‏ عق a‏ جو یو عر جو كه ع كر 


و 


1 و ضط تج سی دع نوہ عو ری دهده 


اچک سسسے 





6سس تن ۳ 


ول 


f‏ | ویر زیر سی a‏ بعر ع ساس عرس میں عم باع ناه ید ید 
وڈ 


a 


اقحص الجسم جيذاء ثم أجبي عن الآتى: 

أكمل ما داد 

١‏ - الجزه الذى یستقیل الژسائل الحصبیة من أعضاه الحواش هو سس 
OT:‏ چو يه 
۳ - رقم (۳) يعجر حم 





")4 ل ال ا ل ل ا ا 
3 





لع ع و SEE‏ 
مرح حو "عكر ناس ہو ل ہگاھد بک ای ویر قش رو دح کا وی وصور 
: 8 1 ۲ 3 رک ۲ او 0 a‏ 





حه صو يبا ب [إع1١١1113)411اكماآ‏ 0 





HAG Î ۲۱۱) 


Wiha‏ | زه الا 5 علی الذرنش الاول 


f. 
جس‎ | 
می‎ | 
7 


أكمل ما یائی؛ 
أت TONE RENE‏ أسطوائی الشكل, وتخرج مئه أغصاب تُسمّى الأعصاب 8 


1 اد ا الكرويان غبارة غن جسم و کہیں يتكون من هزاين پقصلھما.. 00 ۱ 
ينقسم الجهاز العصبئ إلى سو اتا کا سج ا با ا ل ہیں 

3 1 الحبل الشّوكى من مادة دا سس وكفقيْط يها خادة خان : 
ب اذكر وظيفة : 2 0 1 7 
کل من؛ ١‏ - المُحُيْح. ؟ - الخبل الشوكى. 1 

خآ 





١‏ اختر الاجابة الصميحة: 
1 0 ... المُخ بالحبل الشوكى. (الخه جمة - المُخُبْخْ - التّخاء الم , لفستطیل - النصفان الكيويان) 
؟- عدى ا ان ( ۲ زؤغاء ۱۲ زى چا ١>‏ ووچا ١١‏ ارام 
؟ - تمند من جسم الخلية تفرّعات تُسئی: 

(تفرّعات نهائية - تفرُعات شُجيرية - تفرُعات زائدية - تشابكات عصبية) 

ے الم 
اس سو 5276 الأفعال المُنعكسة. النخاع المُستطيل - المّحْ - الحيل | - المخيخ 
ا معن (النخاع لمُخ لشوكى - المْحَيْخ) 


١-إصابة‏ التّخاع المستطيل د تؤدڈی إلى الوفاة. مت 
۲ - یلزم عدم تناول الأقراص المنومة إلا بوصف من الطبيب. XX‏ 


أ اكتب المصطلح العلمى: 
١‏ - وّحدة بناء الجهاز العصبى. نسي ) 
- العضو المسئول عن العمليات الإرادية فی الجسم. e‏ 
37 - می وس العصبية من المُحَ إلى الجسمء والعكس. EE‏ 
٤‏ - استجابة تلقائية من الجسم نحو المُؤثرات المُختلفة. ریت 


7 ماذا یحدث فی الحالات سو 


۲ - اقتراب جسم غریب من رُموش العين. ّْ 
ا ضع علامة ( ۷ أو )۸): 3 : 
-١‏ المُخَيْخْ يَتَحَكم فی ضربات القلب. وی کے 
؟- القشرة المُحٰیة عبارة عن مادة بيضاء. 

'- عدد الأعصاب المُحْیة ١‏ زوجًا. 
-٤‏ الجهاز العصبى الطّرفى مسئول عن توصيل المعلومات بين الجهاز العصبى المركزى وجميع ٠٠ ٠١‏ 
ا 


۱ أجزاء الجسم. ٣‏ 200 | 
انظر إلى الشكل. ثم أجب: )۱( Wz‏ 
١‏ - أكمل البیانات: ۱ 3 ١‏ ايبوط مر 


- قي‎ ۱ 1 
e N SSG n aaa ۔)١(‎ 


سے 


5 7 
ورف + kara.‏ کرو مت شع چب سدق اا ہپ 


سے ونا 


٠8م‏ نے سے تس لاس صو سے پ سر "ےہ بلط دسو ]عرد نے ہے ےد 





وت ید و عار كوب لہ ا اع د َف 


٠ ۱٠ 
سی پچ سي تام مہ رع اودع عه عه سے ما ا ممه ہم ہے وه لهم نك م ل ہس پر عام مه دسو ولام ا6ے‎ 
کو -سد مسر‎ a فر ج 7 37 ل ا‎ 2 e. 5 ر‎ .. 2 
ETE ۴ . 1 ۴ خط 7م ا 1 یج‎ i اس ج۲ نے“ لی ز ق‎ 


: ۳ 
EE‏ 
يہ چ ہےے۔۔ 


AC 
e 





اا ا ا ا 


١4‏ العلوم - للصف السادس الابتدائص - الفسل الدراسی الأول 
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أهداف الدرس: 
فص نهاية الدرس ينبغص أن يكون التلميذ قادزا على أن: 
شرح تركيب الجهاز الحركى فى جسم الإنسان. 
6 يُوضْح أهمية المفاصل فى الحركة, 
مفاهيم الدرس: 
© الحركة. 
© المفاصل. 
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جو و ج كم ت م حك حم كك يلع سد د يد يد كد كا كم يكت اد كد ما كه فد كت كذ اكت كذ كد د اك كاه هو ويد ةا رسعو وري ریش f‏ - 
: ا ل 03 ور گا 
١‏ 1 : 
١‏ كه ١‏ 
_- . 1ہ کے 
3 سس سے 
- ت e‏ 4 ص 1 
EE‏ ر 5 پډ 5 ډډ 
1 1 ہیں ا کور ید لیڈ ریت 0 9 
3 : م سو سس کی ارتا ویک ۹ 1 سد 0 ٤‏ ایب 1 
نایم 9 ۴ ھی پیج -. 0 3 3 7 
a 3‏ رسس سس 7 Eh E‏ ۱ 5 
/ ج اس 0ر و ےہ ہت 
3 ْ ظ 3 
0 - ا 
: : 8 أ 4 
۱ 0 نا 
53 ات .عد عد كك جف عد ع كن احم كد كك هك ع E‏ کا E‏ يد كح كت اك كد TD‏ كه كاك عد ى 3 
کی 2 
1 3 
ے‫ 
1 د 
سز 5 ۱ . چنا ا 
٠ 5‏ $ 
0 ۓ 
د 
زعا 


ا بے کک سی كه ا 


يتميّرُ بها الگائن الحى 


حيث 





ود مل وتناسُق العديد من الأجهزة | ئولة عن 
















ق ك- هد 
4# د ا يد سی سس سس سا سر ہش ود كذ كد كت ہر كذ عد ود يذ كد د كن ها سم عد وا اك اس ا قد كز كا ها كم كذ كن كت م اح د وك كن كت هذ كت ف كذ مہ :مہ .اد اك اك اه اكاودا ے 9 2 
2 
E e‏ سی د 
م ي 3 / کےا کا 5 2 - 5 
ا 3 5 
ا سید شید وخی زین وا و ر اس سیر شع يودج وا ا ها سو ویر و شر ۱ تس امش مت مع شاو سی تسم - 
1 ہے 4 ھی 9 ۳۷ و 
سر عم کم 1 010 2 
0 افد جس :۴۰3 
EL O E‏ 3 
I r RE ۷ :‏ 9 
ا ۳ ت 2 7 : 7 ا 2 ار 
1 7 ۱ - نہ ا9 ۷ ا 
. ْ کر 1 ا : 
م کا ت 7 خم 0 ل "لا 
1 ا کت 31 1 ۹ 3 5 
1 جع ا کی و 1# E:‏ و 1 ا و 37 7 5 5 34 A AN‏ 7 
ا م E‏ ال عي یو کا سوا 5٦‏ 5 
١‏ کر 2 2 نا ¬ ڑکج 1 ۴۰ 0وی 5 5 
. 5 ہے 3 1 ۱ 
١‏ نسضتنها ۱ 3 35 
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ّ- 
۱ 
7 ۱ أ 2 : 
E 0‏ ہے کر پر و و چم ا ان پاپ 3 O E‏ و و سی ری مکزا ا مت ای 12 یا 2 ہک ور تلمع ليق ا 





7 كي تج وو جو اوت ل 3 
اق اب ل ا 
2 5 1 م f‏ 1 
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سط 
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الوحدة الرابعة: (الت ركيب والوظيفة فص الكاللات الحية)_ 








اک رد ا دخ ا ودای بر نر 
انت 


ك الوسط الذی يعيش فيه. اس ا 


ا 
۴ 
ا 8 
85 اس 7 r‏ 
TTT‏ ا 0 الع سو را 7 ْ 0 
اسیک 4 
“و له اون 
ا 
“لكين 
َ۳ 


الجھاز الھیکلی اوا انس ماف يدرس الجهاز الهيكلى نقط. 


ÇÊ. < 5 3‏ : 
س۴ 1 ا 
7 1 - 
/ ںآ كدي اپ“ 
535 2 کشم حسم 22 اك 
ia‏ کا و 
1 .ےت و ےت وا . 2 1 ۲ 

3 و 91 اک ہا وا ار سیا کت N‏ 11 
e.‏ 1 کا کہ کر 5 ۱ ۴ بس 

4 كك ۲ یف ا 1 : 


نے بقل 
Oe: ¢‏ ات دی یا اگ 


اد لم 5 
جک ات یں 


يا 7 
اق ا Pi‏ دوين 








العلوم ۔للصف السادس الابتدالی + سزیرت ۷۸ 
حك صوببا ب [81111081ناد8111یا 
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KEL 7 
سپ‎ 


يس إرٹائی! الجهاز الخركتن في الإلسان ور سس سس سے 


٠١‏ الل موي 








تركب الهيكل البعورى من ثلاثة ثة أجزاء ھی 


إروصف والتركيب ؛: 
ہ ملبة عظمية تحتوى على تجاويف للعیئین والأئف والأذئين والفم. ٘ 
الوظيفة ٠‏ إ 

٠‏ ٭ حماية المُخٌ وأعضاء الحس. 
ا 0 ۰ 
. - القفص الصدری 
. الوصف والتركيب ١‏ 
: 4 : زی 1 7 8 ١‏ 
+ يتركب من ١١‏ زوجا من الضلوعء؛ تتصل من الخلف بالعمود القُقّارى. أ 
٭ُصل العشرة أزواج الأولى من الأمام بعظمة القَض ١‏ 

1 7 8 1 2 

* يوجد زوجان من الضلوع لا يتصلان بعظمة القّصّء وتُسمّى الضلوع العائمة, ا 

* حماية القلب والرّئتين. : ١‏ 


٭ المُساعدة على عملية الشهيق والژُفیر. ظ ظ ١‏ 


٠‏ ۳ - العمود الفقارى (الفقرص): 
الوصف والتركيب | 
٠‏ *يتكوّن من ۳٣۳‏ فقرة عظميةء بينها غضاريف تمنع احتكاك الفقرات ببعضها أثناء الحركة. 
الوظيفة ٠‏ 
* يسمح للجسم بالانحناء فى الانُّجاهات المُختلفة. 
* يحمى الحبل الشوکی الممتدٌ داخله. 








ماد مسري احتكاك الفقرات ee‏ انا ا الحرکة؛ اد ١‏ ای 


. العلوم ۔ لصف السادس الا بتدالان . الفصل الدراسي الأول ۱ 





حة صوب ب إت1١211ن0ت2111نا‏ 


nem 5‏ 
الوحدة الرابعة: (التركيب والوظيفة فى الكائنات الحية) س 





لین 500 انا 


3 ںا ا 
E ۱ e‏ 15 
رنج الظر نين | لشف 
0 الك ئا ا رد 
7 ت - کل 





* عظمة العَضْد - عظمتا السّاعد - عظام اليد. 


الوظية م 
٭ تناول الطعام والشراب. 
٭ الكتاية. 


٭ الإمساك بالأشياء. 


۰ - مظام الطرفين الشفليين: 
الوصف والتركيب 
* يتّصلان بعظام الحوض. ٠‏ 


* عظمة الفخذ - عظمتا السّاق - عظام القدم. 


الوظيفة 
× الوقوف والحلوس. 





٭ حمل باقى أجزاء الجسم. 0 
+- ا ا مھ اھ ہر مو مو 01 
9 عدد فقرات العمود الفقری فى جسم الإنسان سس فكو 
@ يتكوّن الھیکل المحورى فی الإنسان من ۔ e‏ 2 سسممموکا ای دوسي مر موب 
1 9 يتركب القفص الصّدرى من ۔ 77 :وجا من اللوع, . ۱ : 5 





حة ضوب ب إت0211]1ت111ننا 


2 


: یں الثانی؛ الجھاز الحركى فی الإنسان 





م رمفاصل وأهميتها فى الحركة: 


: 9 الإنسان يتكون م 
ظ يزه الیظام فلتجمة مع بعضها! لذلك تلتقى كل عطمة بالعلمة الافزی فى ملطفة سني «الحفضل: 


0 - e 
٣٣ جد جب + وو جب ای‎ 





تو رم هن ا وني يغ 
f‏ یر رت ELE‏ 
ijf‏ "* إن في لال وآ و 


Hi 
4 غ‫ 5 ۳۷ :0ل لم ووو وق ووو و نر‎ ١ اس‎ 

شى مواضع ۱ , | ابو و اہ 111111111 TI LLL ELL BLL LLL LLL‏ رر آ LILI‏ ةع وه ہا تر رررر ا رنکنں 0ھ لو قوج aaa‏ 
بل العظا فى الجسم 1 
1- 0 

ل 

اقبي م 8 . 
#4 1 


0 37 وہ ته لعو و وم ووم فوم و کر وج ووو وو 
8 قفووقم 


, وظيفة المفاصل: ظ 
و مُعظم مفاصل الجسم تسمح بالحركة فيما بین العظام. : 


ک۶ ليون 
5 


"الع لال ق لج وق دج وق 
۵ ا و وو و ا وين 
پیر ان رر را رر رڈ 8 - "8 ةن ةلاخ وط فو و واویت+و 





۾ تنقسم المفاصل إلى عدة أنواع, وهى کالاتی؛ ا 
مفاصل محدوده الحركة رھش کو سا 7 ) اة الحركة 3 

«لاتسمح بای حركة. !اہ د تالحر 3 ا ۱ ۰ :. 
ا “سمح بالحركة فى اتجاه واحد ٠‏ تسمح بالحركة فى جمضيء ١‏ 

1 مثال: فقط. الاكماماث,‎ ٠ 
1 مثال:‎ ٠ مثال:‎ ٠ *المفاصل التى تربط ؛ ؛‎ 


عظام الجُمحّمة. 


* فصل الرُكبة. 
* مفصل الكوع (المرفق). 


* مفضل الكتف. ٭ مقصل:الفخذ 
٭ مفصل رُسغ اليد (المعصم). 
* مفصل رسخ القدم (الكاحل). 


و ش 0 ت 
ہے سے لويم لھ سه عا سه جعي يع سپا جاترس وضع دہ ہے با مسقم ہرس كير سبي افو جا جم 


سے ع1 کے کا .ہج سے 
: : عي . سی i‏ / 
ف ایہم ١ - > a‏ 7 چ لے 7 1 2 ر 


و 22 أ ےد عد كد _ كم كم كد أن عم كد ع حت لے كد كم كت ےگ ا O‏ كت كت أت هد يه كم كت يك كت و أن كد د كك اهن 
گر اک 





ہے اك اك بي انع ید كن یں كت طم کا كت كك شش مہ فك كك طلم ید ا ید كم الا میا كد می حم اد كك كد كذ كذ اع حت خر اكه یا اد میا اكت كت حت اكت سا ال کہ نے 








| أ-اختر الإجابة الصحيحة: شْ 

| (الجُممة ن الكتف - الأسغ - الذكية)‎ ٠ “7 ٠ من المقاصل ثابتة الحركة مقصل:‎ © .٠ 
0 ! جميع ما يلى من أمثلة المفاصل واسعة الحركة, ما عدا (الفخذ - الكتف - الرُكبة - رُسغ اليد)‎ @ ٠ 
: ٍ ب - اكتب المصطلح العلمی: ٴ‎ ٠ 








"آ' @ مواضع تقابٔل طرفى عظمتین فی جسم الإنسان. 5 92 : 
¥ العلوم ۔ لنصف السادس الابتذائی - الفسل الدراسى الأول : 


حة صوب ب Uğd1110Ud1111€1‏ 









تعس سم مر وہ وہس یں 


2 | 
2 - ر وه 7 
٤‏ : 
ںو 
8 یپاک کت 


ا یس × اک ج لاک تل ماف ہے رو کو 
5 5 3 


- 


م ے یز تود 8 3 
کج سے ١‏ سے سرع 
ا 


ےآ پچ انا 5 1 

32 ج اذہ ی ابلاغ + 1 

ا E‏ ادام : 3 : 

و سیت یوک ریس چس سيب مر وی ا يكبب + ہو 
کاو وہ کس قب 





یک 4 هی مقيرة الكائن شن المي على تغيير مكانه فی اوسا الذى به 5 2 و 00 





انچھاز ااحرکی Nhs‏ 
اتا 0 ٭ العمود الفقاری 
© محمی المح واعضاء . يحمى القلب والرئتين. > يسما للجسم بالانحناء فی 
< الحم ٭ يُساعد على عملية الشهيق الاتُحاهات المُختلفة. 

والأفير. ٭ يحمى الحبل الشوکی. 

بس سن کچ 

0 ظ طرفين شفلییر: 

ا عة الیو * عظمتا الشاعد ٠عِظام‏ اليد ٠عظمة‏ الفخذ ٠‏ عظمتا الشاق + عظام القتم 





وی 7 ١‏ - ٭ عدد فقرات العمود الفقارى ۳ فقرة. 
١ 7‏ » توجد غضارِیف بين فقرات العمود الققارى؛ لمنع احتكاك الفقرات ببعضها أثناء الحركة. 
.٠إ‏ ٭ یتکوؤن الققص الصّدرى من ٣١‏ زوجًا من الشلوع. 






مفاصل واسعة تا 


تسمح بالحركة فی جم 
الاثجاهات. 


۲ 
0 
مفضل التق - يفص الففا: | 
مفصل رسغ اليد (المعصم) ١‏ ٰ 
ورسغ القدم (الكاحل) | 





١ نٹھایة النگتات‎ LENCE 


3 ے7 TE‏ 
i 00 1‏ ¥“ تن TE‏ 
2 عا الدرس الثاني 
TT n‏ إل از جلك کا OVE‏ ارہد سور رس giant og Ea E‏ : 
N UF‏ وع 
٣‏ مج جا ٣‏ وو 
تل راج فق aOR aE‏ کے ا ووو 





إكتب المصمطلح العلمی الدال على كل عبارة من العبارات الأتية: 

00 3 الھبکل الذى يضم الجُمجْمة والغعود الفقارى والففص الشدرى.‎ ٠ 
با محور الهيكل العظمى فى جسم الإنسان, -- ا‎ 
EY, الهيكل الذى يضم الطرفين الغلويين والطرفين الشفليين.‎ € 
RSE, د موضع انٌصال طرفى عظمتين,‎ 
حذد نوع المفاصل الأتية:‎ 


فا 
اا 


- 
٠‏ ر 
رر ا کر 
aE a‏ .ےہ + 


چ وھ چس سے ہو جو a E‏ مد وا ےط BE E‏ سا E‏ 
ات ا ا ار 


عد جو وق ننه ینا GD‏ در 
- 8ق ۹ ۳7 : 9 pr‏ کے سس 


أ' مفصل الركبة. "با مفصل المرفق. € مفصل الكتف. 
ماذا یحدث إذا؟: 
کان مفصل الفخذ محدُود الحركة. 
ضع علامة (/) أو (۸۴) أمام كل عبارة مما یلی؛ مع تصحيح العبارات غير الصحيحة: 
أ يتكؤن هيكل الطرف السُفلى من العضد وعظمتى الشاعد وعظام اليد. ) 
ب مفصل الژکیة واسع الحركة. : 
ج مفصل الكتف من المفاصل ثابتة الحركة. ) 
د المفاصل تربط العظام بالعضلات. ) 


مي عي لهم ا ب م م عم عم اص كو وه ہے 5 
ءاي" 7 سس و سے ۹ رہد 5 بی 
ا ا کل ات ور رک اسم مک ا نک کا a‏ ا ہے 


پت کے پک پک 


ان 1 نرہ 7 5 5 وق ہے ب : 7 3 
: کے ہو پا کا - م کے 538 aE‏ جو ۲ E‏ او وک 2 ور a‏ لے سوہ ہے لل ما مل ای بے 
7 3 : ۱ : 1 : ص مس ا نت تعسلا نسل ںار لیا 


فد ید ا بز 
وخ 1:21" وكاس "ماي 


¥ العلوم ۔ للخيف السادسن الا پندانی ب الفصل الدراسی الأول 


ما ااي .اي یں 
RR‏ ا 





حة ضو بب ب Uğd1I119UA1111€1‏ 


ت سلاح التلميذ المتنوعة ‏ 





(1) اکسں العبارات انالیاد۔ پش ۳ 
27232 پا اپ القفضي الم دری ا وھا ااشاوع, اسر ا 
۲ * وڈ ھی الجھا؛ الحوگی من جهازين رار bak‏ ہبہ صدہ سه لري ا 1 
5م ہار کپ الويكل العظلمی لجنم الائسان سیر .سیت E‏ ا ظ 
؛ ٭ يتكؤن الهيكل البحوری لی الإلمان من قا ی فراش 
5 من أهعيا عخاام العارفینٰ لايرو دهن يمسن (جنوپ سينو ئ 
٦‏ - يُعتير مفصل الركبة من المفاصل ............؛ بيتما مفصل الفخڈ من المفاصيل .. (البحير 1 
۷ - يتكون العمود الفقارى من ٠‏ . المرة. ينها :..... تملع احتكاك الفقرات ہیعضھا, ۲٢‏ 
۸ - بتكن الطرف العلوى من ام ر کو و ا 
۹ 


٠‏ يحون ااطلرف السفلی هن مام + Û, ril‏ ا EP‏ 5 ل ددشت 


اچ 
7 


۹ اوخن المفاصل هلي لاثة أنواغ مذها الثابثة و........... الحركة و........... الحركة. ارسپ 


٠ تلتفى عظمة العضد مع عظمتی السّاعد فى مفصل ........ (المفبا‎ - ١ 


اختر الإجابة الصحيحة: 
١‏ - يتركب العمود الققّارى من ......... فقرة عظمية. lr.ı-۱۲-۱۰)‏ 
#ا- مفاسل بين میڈ لر ' (الجمجمة - المعصم - الركبة -الد 

۳ ساكل سابل فاسل واسضمة الهركة: مهدا ظ (الغربية 5 (الفخذ - الكتف - الكوع - الس 

٤‏ - من المفاصل محذودة الحركة مفصل: 000 (الفخذ - الكتف - الركبة - الا 
ست - نتيجة تكامل الجهاز الھپکلی والعصبى و: (الغضلى - الهضمى - التناشلى ۳۷۲ 

5- ......... ھی فذطقة الثقاء عظمتين؛ سو پگ (العضلات - المفاصل - الغضاريف - الأعصا 

۷ - عظام | الگرفین العلويين تتصل بالعمود الفُقّارى جن طريق عون ۱ (الكسد - الفخذ - الحوض - : ۱ 
۸ - من مكوّنات الهيكل المحوری: 5 3 


۱ (الإسكندرية )۴۰۲٢‏ (عظام الفخذ - - عظمتاالساق - العمود الققارى - مشا لذ 
اكتب المصطلح العلمی: ١‏ 


۳ 3 سید e‏ 1 سد لد دہ دہ بد تد سد سا جا سخ 
١‏ ۳ سوہ - وک الو ١‏ ملا لد سے E a o qe‏ ےھ ج 25 | a‏ 1 نے E‏ د د كه mM‏ ا د حو ا ا mm‏ اعد م وو سور کی e‏ سی و وق و 
ات تع ئا "ہے دا وید وو ساد وت اسیا وا لد جد کک لد بس کا کے سے 6ے - د عي e‏ هه چا كي 5 r‏ 


2 0 مناطق تفصل ہین فقرات العمود الفقری: وتمنعھا من الاحتكاك . وا‎ - ١ 
٣ ()۲۰٠٢ موضع اتٌصال طرفى عظمتين. ۱ (ہٹی سنويف‎ - ٢ 
| . المفاصل التی لا 7" بالحركة. ج‎ - ۳ 
المفاصل التى تسمح بالحركة فى اتجاه واحد فقط. ]م‎ - ٤ 
]٠....( 600 (الشيوم‎ ٠. ب الهيكل الذى يضمّالطرفين الحلويين والمأرفين السفليين,‎ 






العلوم . للضيف السادس الابتداناي الفصل الدراسي الأول : 0 


حه صو يبا ب [011]121)ا 1113ل مآ 00 


ا 


١‏ اعضو يتر 7 من ۳۳ فقرة عظمية. (جنوب سيئاء ۴۰۱۷) (.-.۔۔۔-۔۔) 
؛ 7 عظمة بالقفص الصدرى يتصل بها الأزواج العشرة الأولى من الضّلوع. ت 
٠! |‏ ۔ ميكل یٹکؤن من الممۂٔمۂ والقفص الصّدرى والعمود الققارى. (الشرقية )۴۰۲٢‏ (.........) 
0 ضع علامة (⁄) أو (۴): ) 
١ ١‏ يُعتبر مفصل الكتف من المفاصل واسعة الحركة. (كفر الشيخ ۲١٠۸‏ / القليوبية ۰.()۲۰۱۷.) 
٠‏ ؟ -مفصل الركبة من المفاصل ثابتة الحركة. (السویس ۲۰۱۷)) ) 
١‏ 1 - پتکون القفص الصّدرى من ٣۳‏ زوجًا من الضلوع. E‏ 
او - المفاصل الثابتة تسمح بالحركة فى جميع الاتجاهات. (المنوفية ۲۰۱۸)() 
3 ه - الهيكل المحورى يتكون من الجُمجُمة وعظام الكتف والقفص الصّدرى. 0 
ظ أ 1 ۔ الشركة هى مقدرة الکائن الحى غلی تخيير مکاله فی الوسط الڈی يعيش فيه (البحيرة ۲۰۱۹) (- )2 
| : ۷ - عظمة العضد وعظمتا السّاعد من مُکونات الطرفين العلويين. ) ۱ 
! ۸ -عدد فقرات العمود القَقَارى "١‏ فقرة. (الإسكندرية .()۲۰۲٢‏ ) 
| " ۹ - مفاصل الجُمجُمة من المفاصل محدُودة الحركة. (الإسكشرية :05(  )‏ , 
٠ ْ ۱‏ - الفضاریف تعمل على منع احتكاك الفقرات. (جنوب سيناء ۲۰۱۹) ( ) 
٠‏ 





)۲٠٠٢ يمتدٌ الحبل الشوكى داخل العمود الققارى. (البحيرة‎ - ١ 
)۲۰۱۹ الدقهلية‎ / ۲۰٠٢ وجود غضاريف بين فقرات العمود الققارى. (القاهرة‎ - ۲ 
؟ - مفصل الكتف من المفاصل واسعة الحركة.‎ 
؛ - وجود المفاصل فی أماكن تَقابُل العظام.‎ 


(القاهرة ١؟١؟)‏ . 


(البحيرة (Te‏ 
٥‏ - يُحيط القفص الصّدرى بالقلب والرئتين. (سوهاج - الإسكندرية ۲۰۱۷) , 
١‏ - مفصل الرُكبة من المفاصل محدُودة الحركة. - أهمية وجود العمود القَقَارى فی جسم الإنسان. 


/ - وجود المُحَ داخل الحُمحُمة. 
ماذا يحدث فص الحالات الآتية؟: 
١‏ - التحام جميع عظام الإنسان مع بعضها بدون مفاصل. (الدقهلية ١٠١؟)‏ 
؟ - عدم وجود غضاريف بين فقرات العمود الفقارى. ۳ - إذا كان مفصل الفخذ محدُود الحركة. (القاهرة )۲٠۲١‏ 
اذكر وظيفة (أهمية) کل من: | 
۱ الچٌمجٔمة. (البحيرة )۲۰٢٢‏ ۲ ۔ العمود الفقارى. ۳ الققسئ الصدری: (أسيوط ۲۰۱۹ / الفيوم ۲۰۱۹ - ۲۰۱۷) 
؛ - الغضاريف. (الغربية ۲۰۱۹) ٥‏ - المفاصل. (أسيوط ۲۰۱۷) ١‏ - عظام الطرفین العلويين. 
قارن بين: ١‏ المفاصل واسعة الحركة: والمفاصل محدّودة الحركةء مع ذكر مثال. 

۲ - الطرفين العلويينء والطرفين السفليين» من حيث الترکیب. 


|> سح عن سان سن ساح سن را رف - - - ب سار 


4 العلوم ‏ للصف السادس الابتداتش ۔ الفصل الدراسی الأول 





حة صوبي ب إت111ننات111ننا 


اک ا تپ 
3 
3 
3 
١‏ 


ڑھ 


اذكر مثالا واحذا لکل من: 


FE گا سر ووه مد ووه رسيت‎ res 
ETS ا‎ Shi aE 
ہار ا ہیں 7 1 یا‎ TI a I OE ا و‎ = 

351 7 5 ا ۳ جا 








: ۳ ۱ : ۲ - مفاصل ثابتة الحركة, 
کو > مفصل واسع الخر 45 اع مسل محذود الحركة. 

دكا أكمل الخخطط التائی: 
' سیل شور قت 
: ی ۱ 
۱ ينقسم | إلى 3 
1 ف ۴ چا 2 
: 0 , +۰۸[ أ 2 
: للمت الشاغد ظ 


انظر إلى الأشكال الأتية؛ ثم أجب: 
١‏ - انظر إلى الشكل .)١(‏ ثم اكتب أسماء العظام التی تشير ا 
إليها الأرقام: (الغربية ۲۰۱۹) 2 

۴ - عظمتا ..... سکس ا 0 


۳ - انظر إلى الشكل (؟) الذى يُمثْل عظام الطرفين الشفليين» 
ثم أكمل: 


1 
7 
0 
i 
1 
00 
0 
۶ 
8 
1 
0 
1 
1 
7 
1 
f 
4 
01 
لل‎ 
1 
0 
1 
ل‎ 
٤ 
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11 . 
177 ا ےک کے 


8 5 اج 2 ۴ و 5 ا 7 8 : 2 ٦‏ : ۱ 3 ا 1 : 
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3 ۷ العلوم - لصف السادس الابتدانى - القصل الدراسی الأول 


a E 


ب لاحظ الشکل, ثم أكمل: 


-5 


حبار لاہ التلمىذ 


]اد 1 


علا الدرشس الثانى 





ٴ أكمل العبارات الأتیة؛ 
١‏ - عظمتا aN‏ :بالنطرق العلوى تقابلهما عظمثا 7 بالطرك السفلى. 


۲ یس ۱ س gy HE‏ اقتفة زر چنا بح ور وي 

۴ - تتّصل عظام لطرفين العلويين بعظام . o‏ ہیا اسل مظان ارين الان با 

٤‏ حمق الففاصل هديمة ادرک O TT‏ کے یں جم 
ب اذكر وظيفة كل من: ت ا ۲ - القفص الصّدرى. 
أ اكتب المصطلح العلمی: | نا 

١‏ - عُلبة عظمية يقع بداخلها المُخ؛ لحمايته. يا 


؟ - تتم بمشاركة وتكامل أ۔ 8 د | =+ 5 ١‏ 
حهرهة وأعضاء متخصّصة کالجھا: | لھیکلی والجهاز الى لعضلى, 
والجهاز العصبى. 1 ۱ ۱ ( 
: اش تئر قار ا ا 7 
ب ماذا. يحدث فی الحالات e‏ | نج ۱ 
١ |‏ - إذا کان فصل الرّکبة من المفاصل واسعة الحركة. ٢‏ - إذا كانت عظام الإنسان بلا مفاصل. هه 
اختر الإجابة الصحيحة: << 
56 عدد الضلوع الملتحمة من الأمام بعظمة القصّ: )۰ ١‏ أزواج - ١١‏ زوجًا- ؟١‏ زوحًا- ۹ أزواج) 
۲ - يتكون الهيكل المحورى من كل مما يأتى؛ ما عدا: | 
(الحُمحُمة - - العمود الفقارى - القفص الصّدرى - عظام الطرفين العلويين) 


© سح 


؟ - من المفاصل واسعة الحركة: (الحمحُمة - الرّكبة - الكوع - الكتف) 
٤‏ - من مُكوّنات الهيكل المحورى: (عظمة السّاعد - عظام الحوض - عظمة الفخذ - عظام الحُمحُمة) 


ب علل لما يأتى: 


١-وجون‏ الحبل الشوك داخل العموى الققارع. ظ ۱ ٦‏ ۱ 
۲ - وجود المفاصل فى أماكن تَقایٔل العظام. عبج 


ضع علامة (/) أو (۸): 

١-عظمة‏ الفخذ وعظمتا الساق من مُکونات الطرفین العلويين. 
؟ - العمود الفقرى به "١‏ فقرة. 

؟ - يتكون الجهاز الهيكلى من هيكل محورى وهيكل طرفى. 
٤‏ - يمد الحبل الشوكى داخل عظمة الفخذ. 


پڪ | س | ہھہھے کے 
ڪڪ سے ہہ سے 


۹ الشكل المقليل مكل کت 
[ع(1) عمش .)٢(‏ 
a (f)‏ 


حة طكوكي ب UdIIIOCdI111E1‏ 





ونيا بشي 
77 
02 





)°( افتر hp‏ الصحردة! 
ا عاطا ا بواف اش 7 
# حور الخليا المصبية, « العُذْيُم, # العرل الطوقي, ظ 7 
9 الغمل اميس رقم فی: ۱ 
4 اام اتیل 4 التُصقين لكر 4 # اهيل الشوكلي, 
€ المفسيل هو موضم ابُصال: 
# طرفی عظمتين, # العضلة بالعظم, # عضلئین: 
"٭ مفاصل الہْہممة: 
# عديمة الحركة, # واسعة المركة. # محڈودۂ الحركة. 
اکتب المفھوم العلمی لکڑا مدا يلاى: 
أ : وحدة بثاء الجھاز العصبى, 
به عضو يتكوّئ من مادة رمادية داطلية على شکل حرف 11 يُميط بها مادة بيضاء, 
6 استجابة تلقائية من الجسم نهو المُؤئّرات المُختلفة. 
: د الهيكل الذى يضم الطّرفِين العلويين والطرفين السفلیین. 
حذد موضع الأجزاء التالية بجسم الإنسان: 
ا التَحاع المستطيل, ٴ مادة ورمادية على شكل حرف ۶1. 
© المُعْيْخْ د الحبل الشّوكى, 
اذكر أشمية كل مما پائی: 
أ المُحَيُخ. ب المفاصل, 
ك التصفين الکرویین. د القفص الصّدرى, 
علل لکل مما يأنى: 
أ سرعة سحب اليد عند مُلامستها لشوكة نبات فجأة, ' 
ف إصابة النّخاع المستطيل تؤڈی إلى الوقاة, 


ہے 0-3 ES‏ 1[ ز ز 0 ز 1 1 E ies‏ جوا پا رکا ھا با نبا ےہ ےد ے- گا پک وڈ بی ہے( ۱ ۱ ٤‏ 4-05 . 7 
ك د و 1 و ۲ : 
7 8 3 ا 1 
نے 





0: 


حة ضوب ب udI110Cd1111€[‏ 


العلوخ - الام السةودر, الارتوازي - اللفضل النزاسي الأول ٠‏ 


5 ظ ۱ 1 : دا 
حك سے لب ۱ ظ ۱ 
بن ا 





۔ جھاز مسئول عن التنسيق ہین أجهزة الجسم المُختلفة هو ...سیت ١‏ 
٢‏ - من الحركات الإرادية التى يتحكم فيها لصف وین : : 


ہا سے ع کت کا 


LU 4 ٤‏ ور رر رر 01007 4 ٦‏ قنع a‏ أ موسو E a‏ ون و 


د پتکون المُخْ من النصفين الگرویین و سسا یی 5 2 ۱ : 


يقرع مق الحخبل الشوك ست ليما من الامسات “° ك0 و نیت 


ہے 


كر 


4 - يتركب الجهاز العصبى من جهازين رئيسيين, هما الجهاز لەصپی ب ..... والجهال العضبى ..... 
۹ الجهاز العصبى المركزى يتكون من سم و 


7 7 الخلية | 5 ۴ E‏ 58 1 ب" 
۷ يخدوى حسم re‏ لمصدرة على LL‏ | وغشاء بلارمى. 0 


۸ ۔الجزہ الخارجی لللصفين الگرویین یُسمًی ۱ 

۹ - يتكوّن الهيكل المحو ری من الجمكمة وپس ومیسسم (القاهرة ٠٠٠١‏ / الدقهلية )۲۰٠٢‏ 
٠١‏ - يُغلف محور الخلية العصبية بطبقة. مع ٠‏ ويتصل به تفرّعات ...... 

4 , عدد الأعصّاب المُحْیة سسسیسں لوحا مى.الأعصاب.‎ - ١ 

۲ - يتكوّن القفص الصّدرى فى الإنسان من ..... 
١١‏ یقع ............... أمام المُْحْيْخء ويصل لغب 
١1‏ - من المفاصل محذودة الحركة مفصل .... ٠.‏ فصل و 

۵ - عدد الأعصاب فى جسم الإنسان ... 5 - ذوجًا من الاعصاب. 

1 - يتكوّن الجهاز الھیکلی:من . کا ای ۱ 

۷ - يتكوؤق الجھاز الیگ الطرقی من سس و ۸۹ 
۸ - يتحكم سس فى الأفعال الشنعکسةہ بينما لذ مسئول عن .. 


ا مت بد شس ونيا ہہت ب 


وس من شي 


ہب سوج جعي مرج جع" راج + ازنوپوس ےکسوہ ود یکا لجعو ہے a‏ چم وي نک مما مودو ولیک پا واج 


1 
س 





۔ ES‏ 
نس بجح rr‏ بكار بدي عي يد و ا 


(القاهرة ١٠١؟)‏ 
۹ > يعليق یہی نے شق مركن التحكم الرئيسى فى جسمك. وتُوحد ال لي عي سل ا ۱ 


- التفرّعات الشجيرية تفْصل بخلھا پا عمنبیااھجاورا لها معرق ° 
١‏ - الحبل الشو کی یتکؤن من مادة داخلية .. اللو تظهر على شکل حرف .... ۱ ظ 1 
- عظام الطرفین العلويين تتصل بعظام : سسیمی) وفظامھ الطرفین السّفلیین تتصل ل کے أ 


5 عق د ۔ت a‏ ع ها - د چ چ a‏ چ د ھچ چ چ سے 7 اج مد جاع > = حرا 
اھ ma‏ > ا ا جس عو ہو e‏ سس سک ا چ وھ ل چ کا یلد ال ١ہ‏ جج کچھ کیو چ چ و ھا سو جک" س ج اننا اكه اد 


)۰٢٢ (ہؤرسعید‎ 


١4‏ العلوم ۔ نلم السادسن الا تدان - اللصل الدراسى الأول 











ریزو بر یر ا مور رر ا شی حر ید زور ود نیو ا ل می یی حر یں خی لد ید لد ئد س سژ) 





حه صوب ب 


٢١‏ ان1۱ 4۱با 


(حمراء - سوداء 3 برتقالية ‏ 


۴ وحدة بناء الجهاز العصبی: ید‎ - ٢ 
7 من مكونات الجهاز العصبی المركزى؛ العو القشل »الكت سیر‎ - ٢ 


(المُخ ۔ القفص الصّدرى - العمود الفقر 


٤‏ - من أمثلة المفاصل محدُودة الحركة؛ 

- تُعرف الأماكن الثى تتقابل فيها العظام معًا ب 

9 ببلۂ عدد الأزواج المُلتحمة فى شاو ع الققص الصّدرى ١‏ 

۷ - الجزء المسئول عن حفظ توازن الجسم اثناء تأدية الحركة هو 
(النُصفان الكرويان 


(الاوقاز - المفاضل - الم ٠‏ ال 
اه ۲۶۔1 


o 


55 آزواج. 


الم 


۸ -أئى مما يلى من المفاصل ثابتة الحركة؟: 
ُ 

۹ - تقع مراكز التفكير والتذكر فی: 

٠‏ - من المفاصل واسعة الحركة: 


(التّخاع || تطيل - الحبل الشُوكى - المُحَيْخ - النصفين ال 





E, 76 2 ۱ 5‏ - اله ت ا0ے 3ا | | 
١‏ - يتحكم .............. فى الأفعال المُنعکسة: (الحبل الشُوكى- الذخاع المُستطيل - المُخْيْخ E‏ 
(جيلاتينية - بروتينية 2 نشوية - لعزن 


١١‏ - يُغلف محور الخلية العصبية بطبقة: 


1 - ۹ - ۲ | 
3٠7‏ - عدد أزواج الأاعصاب الشوکىة EET‏ زوحًا من الأعصاب. ) ۲۰ 5 
2 سی ئی 1 = 3 جج 1 ا ۱ ۱ 


٥‏ - من الأفعال المُنعكسة: 
(ضربات القلب - الأكل عند الجوع - حركة الرُموش عند اقتراب جسم خارجى - المشی والجري 


8 دمو الاعصان اة ب عضا -5١-15(‏ كدان 
7 - عدد الأعصاب فی حسم الإنسان وت ان عصیا. )°° - j-A1- EF‏ 


۸" گقاز الطلرفين اللي كل طا . a‏ (العضّدن - الكتف - انف اذا 


7ھ - 





١‏ - عضو فى المُّخْ مسئول عن حفظ توازن الجسم. سے 
۲ - عضو مسئول عن الأفعال المُنعكسة بالجسم. 0 
٣۳‏ - جھاز مسئول عن التكامل والتنسيق بين أجهزة جسم الإنسان. سسا 


ه - وّحدة ہناء الجهاز العصبى. 
1 - المفاصل التى تسمح بالحركة فى اتجاهات مختلفة. 


) 
٤‏ - استجابة تلقائية وسريعة نحو المُؤظُرات المُختلفة المُفاجئة. تا 


۷ + موضع تَقَايُل العظام فى الحسم. | ) 2 ا 











مو 
(النُصفان ن الكرويان - المُخيْخ - الخلية العصين ٠‏ : 


در ظ 
| 
۔ المُخّيْخْ - النخاع المستطيل - الحبل ال 

(الجُمجُمة - الكتف - الرس 7 1 





( نکیا الجسجمة + الكرع 7 
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1 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
| 


ظ : . چھاز بتر کب من المّحْ والحبل الشوكى, E‏ 

:.. ریو المسٹول عن العمليات اللاإرازية, ويصل الم ا اش ۲ | ) وت 2 
1 رهبكل الذى يضم عظام الطرفين العلوبين وعظام الطُرفین الشفليين. ER,‏ 

7 . مضو يتكوّن من مادة رمادیة داخلية على شكل خرف 1 

و عظمة بالقفص الصدرىء يتصل بها الازواج العشرة من الضّلوع. 

علية عظمیةء يُوجد بداخلها المُخ. 

| 1 محور الھیکل العظمى فى جسم الإنسان, 

و الجهاز الذی يضم الأعصاب المْحُیة والاعصاب الشوكية. 

-٠ |‏ جزء من تركيب الجهاز الحركى؛ ويتكوّن من ٣٢‏ فقرة. 


نے لہ بلع ہے ہے عے ہف ہةے٭ا جد ہے سے ےہ حفہ کک سے کا کک ہے سس ے۔ = ت كد ج و وو بی چ س هة = 
٤‏ : 9 کی 
سی ۓ لے ' گا ا راو د د ات تاعا سے کہ ذها ا مو ت ا 





١ ١1‏ - بقع الذخاع المستطيل أمام المُخْيْخء ويصل المُخٌ بالحبل الشّوكى. 

ظ ٤‏ - مفصل الرُكبة محدُود الحركة. 

ظ 2 - القفص الصّدرى مسئول عن الأفعال المُنعكسة فى الإنسان. 

٤ ١‏ اللخ می مركز الٹکر الركيسى فى سمل 

» - المفاصل التى تربط عظام الجُمجُمة مفاصل ثابتة. 

ض 1 - النخاع المستطيل هو المسئول عن نقل الرسائل العصبية من أجزاء الجسم المُختلفة إلى الع والعكس. 
' ۷ - المفاصل تريط العظام بالعضلات. 

٦‏ - تنتقل النبضات العصبية خلال ليف عصبى حسّى إلى الحبل الشّوكى. 
۲ - يبلغ عدد الأعصاب المّحّية ٣٤‏ زومًا. 

' ١۔الھیکل‏ المحورى يضم الطرفين العلويين والطرفين السفليين. 

ظ ١١‏ - يتكوّن القفص الصّدرى فى جسم الإنسان من ٠١‏ زوجًا من الضلوع. 
ظ ٠١‏ - يتكوّن العمود الفقارى فى الإنسان من ۳۲ فقرة عظمية. 

١5 ۱‏ - يتكؤن الطرقان العلويان من عظام الفخذ والسّاق والقدم. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 










mt EY TE TE 7 ٣‏ ور 


Fare‏ ١ب‏ ( ) تمنع احتكاك الفقرات بعضها ببعض أثناء الحرکة, 
-٢‏ الققص الصُدرى: © ) يتركب فن ٣٢‏ فقرة. 


. 00 : 4 Eh 
د ( ) یترکب من ۱۲ زوجًا من الضلوع.‎ 
زوحًا من الأعصاب.‎ ۱١ ب يتركب من‎ ت٦‎ 
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حة ضوب ب إت11]1تن0ت111ننا 


٤‏ ۔ العمود الفقارى: 


ا هم ایا كم جو ید ع میں حم ع الو جد كم ی 









١‏ - الأعصاب المُخية؛ 
٢‏ > الجمجمة: 

؟ - التّخاع المستطيل؛ 
4 - الأعضاب الشوكية؛ 


اس i‏ سي دہ-ھ۔ مم رهد .٠-ےا‏ 


۹ المفاسل راسعة ارك 
تُتیم الحركة فی جميع الاتجاهات. 


٢‏ - المفاصل محدودة الحركة: ستول عن تنظد الحركات الإرادية. 


400:7 صؤب ما تحته خط: 


Ga >‏ د كم کک مم لد ند ید شید اعئد اود اعم داك كه لا 


١‏ - تلتحم ضُلوع القفص الصّدرى من الأمام بعظمة العضد. 

1 - العضو المسٹول عن حفظ توازن الجسم هو الحبل الشوكي. 
۳ - تُوجد مراكز التذكر والتفكير فی المُخَيْخ. 

- عظام الطرفين العلويين تتصل بعظام الحوض. 

مق خلال عمل العضلات والجلد مقا يتمكن الجسم من الحركة. 
- عدد فقرات العمود الفقارى 4" فقرة. 
ا ای انكس تدر 


پّھّٔجطججچجوےےححْ.ْ سے تت 





کو 


O 


تتو 


- يفطل الأكتق مخ التفامتل مستا الجركة” ` 

٠‏ - تنتقل النبضات العصبية خلال عصب حسّى من الحبل الشُوکی إلى العضلات؛ لكى يحدث القعل الشنعك. 
١‏ - يتكوّن هيكل الطرفين السفليين من العضد وعظمتى الساعد وعظام اليد. 

١‏ - وحدة بناء الجهاز العصبى هى العضلات. 

١‏ - مركز التحكم الرئيسى فى جسم الإنسان هو المُخّيْْ. 


> مو + ع 
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الأسئلة المقالية 





: الغ .6 ای أل الرفاق 


ا ٤‏ - توحد الغضاريف بين فقرات العمود الققارىه | 
0-4 پیت الاقراط فی تناول القهوة رالات ۰ 





العلوم ٭ للصف السادس الابتداني - الفصل الدراسی الأول ۲ 





مب اليد بسرعة عند | لشك E‏ ای 
2 9 ۱ ہیں ا ل ا 
شس اغدھ الجلوس آمام ا شاا ال فثرات طو ١‏ 







IM‏ 3 / ماذا يحدث فی الحالات او 


ف فى تثاول ا 
_ سراف فى تناول الشاى والقهوة. اع ولقیخ لبن ی 
بورك الإنسان المستمرٌ للضوضا كس کک 
٠‏ عرض سو ٦‏ فر ٤‏ - أن يصبح مفصل الركبة واسع الحركة. 
بد 
- ا ن بدون مفاصل, أ - عدم وجود غضاريف بين فقرات العمود الفْقاری, 


فا 
۴ حل بر ب بعر ہیں عت بيع الى 
0 


و ے رون کت مع و a‏ وكا ma‏ کہ وود کے ھک 
8 
ù ۴‏ 0 0 ۓ الس 





اذكر وظيفة (أهمية) كل من 
1 ا لام ےک کا درب يه 
٢۲ 4 , ۱‏ _ 8 ع 2 2 
١]‏ الجُمجُمة. القفص الصّدرى. ٠‏ (أسيوط ۲۰۱۹) ۳- التُصفين الكرويين. ٤‏ - الحبل الشوكى. 
٠‏ -العمود الفقارى. 1 - النخاع المستطيل. ۷۔ المة 7 ۱ 
a‏ - المفاصل. ۸ القفشاریف 
ايت ٠‏ - الطرفين فين العلويين. ٠‏ (الشرقية )۲۰٠٢‏ 





| حذد نوع كل من: 


ٹ: (عدد او ومكان ۶یا 





انظر إلی الأشكال الآتيةء ثم أجب: 





فی كك را سد جع كم ھک ا كن كت حتت فا اك :را می رز صف عت ا لہ لد دہ لد تل اع یم لد عن صن اید اعد سے سے سلڑخ 
a‏ ! 00 

/ (٣) 0+4 مل‎ )١( الشکل‎ لز۔١١‎ 

۱ 5 أكمل البیانات: | 

۱ 5 پاپ ئن یں 

1 
2270 )١( پک شكل‎ IMIR 97 1 
05 


۱ ۷ العلوم - للصف السادس الابتدازس ‏ الفصل الدراسى الأول 





ل 41110٤١‏ ات1۱ 4۱با 


کا E‏ 0000 000 .ا e ۴ 7۷ 58۲: ۷ nT‏ ات ۲ لی رہ I‏ ور رک اف مج انا 


FE Rl رو‎ ¥ 


شا 


TF وو و‎ E 7 


١‏ کاو ا 3 مت 


ايض aR‏ نی ور راگ وہ 


رس 


# اوہ ا بی لاو o‏ او ود وا جو کپ 


ا من اھا نے قوم يها عرزا کے 


۴ د گنر لے چ (44: له اسب غسا شی 


1 ل انان النھٹر انيه بللاسهم : 


- 4 

¥ الضال يشم إلى تر کیب انطرفین 

عر ہا اسای شدي شر فير 1 
* الیل (س) من الم ة اميل 9 ير 


0 سر 7 اش 7 ۲ بر ہپ 


8 اکر نوع المفاسل فی الشكل. 


غيب انكر ۶ 3 الخ کک ۱ 





١ ٠‏ > جيم دغراث العمود الفقرى اسر 


57 
ف 





0 رف 
عندد الصٹر ع العائسية من الما فی القفسى آصسری۔ 


9 رق 
8 1 
7 پچ ہا 
نو سو : ٭ ینیل 
ل ا تراجت :: rE‏ لاسسس ا لزي زسط سے ري ويك مين سج ہچ ميزه لان سل اتوك عقن ارم اجو سد ويم 5 ۴۸ 1 ل 
8٦ ۱‏ ۱ موسر "رر - حتوبے.. یس یں قوف ا 
سح ا فصت سس سر مر تفیل ا 1 


3 2 وت 1 1 
عت 


Ê‏ ا 













ه١‎ 


شع الوم المُناسب من اجزاء مهار 
E‏ و 





ا 0 





iT سر‎ ny j 


: 
٘ 
| ب يُساعد على تنظيم حركة ووظائف ثف الجهاز الهضمى. 
ظ سے على تحليل أسئلة سو والُعبیر عنها بالكتابة. 


[النُصفان الكرويان- السيمة - الحيل انڈ فير - المُخيْحْ - العمود الفقرى - النّخاع المستطيل - القفص الدرى). 
ضع کل جزء عند ار شا بي 





0 1 | 
تهب عل فى رخلة إلى واحة سيوة» وعندما كان يتجوّل فى الوّاحة وَجد نبانًا على الأرضء فأراد أن بتعرف علىہ, 


فاقترب منه ولمسه»ء فإذا به تيعد يده عنه بشرعة. 


رک سس کہ -۔ ٠>‏ جک جس ُئ يدن گِہ يذ يصو a‏ بک ود هه کک یک چےہ سے سےا وہ دہ اعد کو ہو سے ےک بلل؟ GS SG‏ وم لد کیو- ين ا جرو اسم ايد يج جما چا ڈوک ہوا راد جس وہ اليا ال ام ید RoC Loh GCG‏ ااا ا BER‏ گظلگ 


ما الجزء الموجود فى جسم الإنسان المسئول عن ابتعاد يد علیٌ عن هذا اللّبات؟ 


۷ العلوم ‏ للصف السادس الابتدائی ۔ الفصل الدراسی الأول 


ح4 ضوپب ب إت02111ت111ننا 





ود لت "وال و وط 


۱ 7 و اکا کے ای ۴ 1 لوک a e‏ اب از الا پا و ا CES E ah a‏ 
ا جا كر ب 7 ع لا ےا ایا لک دا وا کا بسلاب تا تو اف 
3 کا و ر i‏ کڈ 2 eh,‏ ا3 E‏ ای را حا 8 ا 
لع 2 ا اج 9 الت کپ ٣‏ ا کی ۳ : r 7 ٦‏ 
E 1 ' :‏ یی ا ون ١‏ ۲ ا يي داب 20 ال رر ' ما 
ای ام ا فیک ا 0 فو ا ا و فلا 
: ار گا نا 1 وك | kre‏ ۳ ای ھ ا 5 ۹ 
E 2 0‏ - 7 ۱ : و 
8 
1 1 1 . 


٤ 3 5 ۳ 1 1 1‏ 7 1 1 تع 1 
)70 / یا 1 35 7 1 الي 1 ١‏ 
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O يتكوّن الهيكل انز فى فن الإنسان من‎ - ١ 
7 من المفاصل, شا ھی قال الكوع: بيئما مفصل الكتف من المفاصل الجر‎ - ١ 
.... يقع التّخاع المُستطيل أمام ... سے ويصل المح ب‎ - ٣ 
٤ اد يتكون ماس فق فانة دهادية داخلية على شكل حرف ..................... ويُحيط بها مادة بیض,‎ 
: الخمجمة. ۲ - التُصفين الكرويين.‎ - ١ ب اذکر وظيفة كل فن:‎ 
اكتب المصطلح العلمى:‎ 
وحدة بئاء الجهاز العصبى.‎ - ١ 
عضو فى المُخٌ مسئول عن حفظ توازن الجسم.‎ - ٢ 
أماكن تَقابُل العظام: وتسمح بالحركة.‎ - ۳ 
مقدرة الكائن الحى على تغيير مكانه فى الوسط الذى يعيش فيه.‎ - ٤ 
قارن بين: الأعصاب المُّخّية والأعصاب الشوکیة من حيث عدد الأزواج.‎ 
أ اختر الإجابة الصحيحة:‎ 


سے وذ ا هنذا مد مع ہکا ا ے-. کا وف جک کہ ين لا کہ کا هذ اکٹ ایت 


4( 
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0 
وت 


لسن 


5 


=£) یٹزگپ العموب الققاري من ....... فقرة‎ -١ 
ز٠۳‎ - أزواج - ۱۲ زوجًا‎ ٠١ - يتكوّن القفص الصّدرى فی الإنسان من ........ من الضلوع. (۳۱ زوجًا‎ - ۲ 
يُعتبر .......... من المفاصل التى لا تسمح بأى حركة. ( الركبة - الكوع - الجُمجُمة - رُسذار‎ - " 
يتكوّن جسم الخلية من كل مما يلى؛ ما عدا: (غشاء بلازمى - تفرّعات نهائية - تفرّعات شُجيرية ن‎ - ٤ 
ب ماذا يحدث عند؟: و‎ 
3 الإفراط فى الجلوس أمام الكمبيوتر. ۲ - وضع يدك فجأة على سَطح ساخن.‎ - ١ 
1 :)×( ضع علامة (/) أو‎ 
الهيكل اليحورى يتكوّن من الجُمجُمة وعظام الكتف وعظام الحوض.‎ - ١ 
مركز التحكم الرئيسى فى جسم الإنسان هو الحبل الشّوكى.‎ - ۲ 
مقاصل الحُمحّمة من المفاصل الثابتة.‎ - ۳ 


-٤‏ السّطح الخارجى للنصفين الكرويين يُعرف بالقشرة الشُحٰیةء وهى رمادية اللون. 
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١‏ - إصابة النخاع المستطيل تؤْدّى إلى الوفاة. ۲ - وجود غضاريف بين فقرات العمود الققَّارى. 





€ العلوم ‏ لثصف السادس الابتدائص ‏ الفصل الدراسي الأول 1 


حه ضوب ب 1(61(اونا د٦٦‏ |عی---- 1 


بت اہ لہ ید ع بد ا ہب ع علیہ دہ دہ عن ت عق و ند عا بي ریہ دہ اود بعد یہ بد رد یر يت دہ ب می ع یہ لد مہ پیر ها م سداس حا عا نا نا باس زس سحن سے يد ا نس سے ہی سے ہے سے سج 1 
3 -- سے جد عد ہے ھی wm am‏ سو دک a‏ کرس .دس سد .سد .رک مد ...لہ کو کے سج ہے اع 


م 1 اگمل؛ 


؟ ‏ بتکون الهيكل المحورى في لای فق يه وس وت - 


؟ ‏ عدد فقرات العمود الفقار ئ ....... فقرة؛ ويوجد . . بين الفقرات؛ لمنع احتكاكها بيعضها. 
اهن المفاصل محڈُودۃ الحركة سس ی م ۱ 
1 سے لل الأعصاب المُخية 2990 یو زوحا. 


ب اذكر وظيفة كل من: ١‏ - المُكَيْخ. اتیل ال 
| اختر الإجابة الصحيحة: 
١‏ - جميع ما يلى من مكونات الجهاز العصبى المرکزی, ما عدا: 

(الحبل الشوكى - المُّخَيْخْ - التّخاع المستطيل - الأعصاب المُخْية) 
؟ - موضع التقاء عظمتين: (عضلة - مفصل - غضاريف - وتار) 


؟ - محور الخلية العصبية مُغلف بطبقة من مادة: (بروتينية - ذُهنية - جيلاتينية - غازية) 
؛ - من المفاصل واسعة الحركة كل مما يلى: ما عدا: / (وُسغ اليد - الكتف - الحُمجمة - القخذ) 


ب قان ! بین خرن امس لع وک 


ہہ ممع هو و فق 








اكتب المصطلح العلفاى: 

١‏ مركن التحكم الرٹیسی فى جسم الإتسان. 

١‏ - استجابة تلقائية تحدث عند تعض الجسم لمُؤْدْر خارجى. 

ماع بالققسن الشترى عسل بها الأزواج العشرة الأولى من الضلوع. 

؛ - المفاصل التى تُتيح الحركة فى جميع الاتّجاهات. 

علل؛ ١‏ - يقع المع داخل الجُمجمة. ` ۴ ففیة الطرقية الشفلبية: 
صؤب ماتحته خط؛ 

١‏ - يُوجد بين الفقرات مفاصل؛ لحمايتها من التأكل. 

١‏ - عظمتا السّاعد من مكوّنات الجھاز الھیکلی الطرفى السفلی. 

٣‏ - عدد الأعصاب الشوكية ٢١‏ زوجًا. 

؛ - يمتدٌ الحبل الشّوكى فى قناة داخل فقرات العمود الفقارى فى الجهة البطنية للإنسان. ظ 
١‏ - الشکل المُقابل کال مت جج 00 
۲ أكملٍ البیانات: ۱ 


عا مہ۔ 


. 







(r)‏ لد 


نیا لب 411110 ادت411۱بنا 











الف وکس کے ہیا 
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r ری :تل‎ a 


2 يق ارس سے جات 3 


سہ دب ومس سیر سد دس ہے۔ عو وو و ر یی 
سی جسا ےکر اف 


سكو 
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ےہ سس ےق بره ع س 


رھ نے - 


!]أ 
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7 
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ے ے گے کے ا ع ے کی ٭و دمت کے رسيت هد کے کر و 


وس ود رسب کے كير 


© أهم المقاهيم والمصطلحات. 2 أهم التعليلات. 
أعظة (اذکر فائدہ - أو وظيفة كل من). 3 أسئلة (ماذا يحدث فى الحالات الآتية)؟ 
© أطلس الرُسومات. © علماء أفادوا البشرية. 





° عات >= كا oa‏ کہ سا کت ا الال ات ا یا ا اج ا میں عو راہ ل تتح ا ا ع لد اھ ا اد بد سك 





تدرييات عامة وردت بموقع وزارة التربية والتعليم لعام ۲۰۱۸ 





0 أهم المقار نات, 
© أهم الار قام, 1 


© أهم القوانين. 1 : 





.ہے عن چک عو ےد نت د عد نس بت چو بد سپ جج چپ ggg ga gg ga gg‏ و ا اس EE TT‏ ا ات و نے 
8 - - 1 


ہد س با ت کے کیو ج س ق ۱ ! ' 
سد عد هو = ئدہ ےد mw‏ 2ه - 
يننا ar mm‏ - نت کے جحد د .6 كا 





من چیہ وا مخ e‏ سج ار و i‏ لطا سی ہے ا ا ہراشا اہ ا 
کچھ ہے ہے ےے 


حك صوبيا ب 8111161ن)د111ئا 











| چ يستخدم الميزان ذو الكِفّتين لقياس الكتلة. ظ 
وع اتزان الكفتين تكون كتلة الجسم مساوية مجموع كتل الأثقال فى الكفة الأخرى. 
٠‏ 6ل یستخدم الميزان ذو الكِقُتین فى تعیین الوزن _ 
) 69 لتساوى قوة جذب الأرض على الکفتین. 
( الكتلة لا تتغير بتغیٔر المكان. 
٠‏ لان الكتلة مقدار ثابت لا يتغير بتفیُر المكان. 
ظ @ ٠‏ كتلة الجسم لا تساوى وزنه عدديًا. ٠‏ الوزن دائمًا أكبر من الكتلة عدريًا. 
© لأن الوزن = الكتلة بالكيلوجرام × ٠١‏ 
@ وزن الجسم على القمر أقل من وزنه على الأرض. 
6 لأن كتلة وقوة جاذبية القمر أقل من كتلة وقوة جاذبية الأرض. 
لا قوة جاذبية القمر أقل من قوة جاذبية الأرض. 
© لأن كتلة القمر أقل من كتلة الأرض. 
ا دزن شخص فى مُنطاد مرتفع أقل من وزنه على سطح الأرض. 
0 لأنه كلما ابتعدنا عن مركز الأرض تقل الجاذبية؛ فيقل وزن الجسم. 
Ê‏ يختلف وزن حقیبة من مكان لآخر. 
0 لاختلاف قوة الجاذبية الأرضية من مکان لآخر. 








۷ العلوم ‏ للصف السادس الابتدائص - الفصل الدراسی الأول 


حة ضو بب ب إت1111تن0ت2111نا 





رک LE‏ ان LT es‏ دا اال س مت 





ٹل بختلف وزن الجسم باختلاف الکو کب الموجود عليه الجسم, 
9 لأن الوزن يتوقف على كتلة الکو کب الموجود عليه الجسم, 









٠‏ جاذبية الأرض لها. 

1 لصف و ہے 1 واا . ہم 

: لا تسقط الجسام دائمًا نحو مركز الأرض. 9 ۾ جذب الأرض للجسم. 
'! لا يتمدد سلك الميزان الزنبركى عند تعليق جسم به (6 يسبب فف ` ھت 


4 ماذا یخدث فص الخالات الائیڈ؟: 








ٹلا زيادة كتنة الجسم. © يزداد وزن الجسم. ظ 

® انعدمت جاذبیة الأرض. 6لا تسقط الأجسام نحو مركز الأرض؛ وتطير فى الهواء, 
1 تعيين کتلة ووزن رائد فضاء على سطح الأرض: ٹم داخل سفینة فضاء بعیذا عن الأرض. 

@ تظل الكتلة ثابتة لا تتغيرء ويتغيّر الوزن حيث يقل فى سفينة الفضاء. 

® تعيين وزن جسم على سطح الأرض, ثم تعيين وزنه على سطح القمر. 

© يصبح وزنه على سطح القمر = - وزنه على سطح الأرض. 

© ارتفاع مُنطاد بداخله شخص ما بعيدًا عن سطح الأرض. 

© تظل كتلته ثابتة. ويقل وزنه بالارتفاع عن سطح الأرض. 








9 اذكر وظيفة (فائدة أو استخدام) كل من: 









١|‏ - الميزان ذو الكفتين أو الميزان ذو الكفة الواحدة. - تعيين كتل الأجسام. ا 
۴- المیزان الزٹیرکی. - تعیین وزن الأجسام. : N‏ 








8 الكتلة على سطح القمر = الكتلة على سطح الأرض 
© وزن الجسم على سطح الأرض = كتلة الجسم (بالكيلوجرام) × ٠١‏ 
# کتلة الجسم على سطح الأرض (بالكيلوجرام ) = | 
الوزن على سطح الأرض + ٠١‏ 
الوز' الأرض 
@ الوزن على سطح القمر ت الث لب تکوش 


3 وزن الجسم على سطح الأرض * وزن الجسم على سطح القمر × ٦‏ 
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حه ضوب ب 080111161 39111ں ظ ْ 












2 


7ے 


التعر د بف؛ 


ب 


[ 
| 














5 الميزان ذو الکفتین (المعتاد الحا 
- الميزان ذو الكفة الواحدة (الرقمى - بمؤش). 








را القياس: 





سوب ظ 


- كتلة الجسم - کتلة الکوکب الموجود عليه الجسم 
- بعد الجسم عن مركز الكوكب. 


اض 





ميزان بمؤشر میزان رقمی 
(ذو كفة واحدة) (ذو كفة واحدة) 


ميزان زنبرگی 


ب 


کے بے تب دک ھی راک رہ تر نهاك مامه امه مقا اس ماه بعس ع ع ا اه ع عه أن ع ماع تر سه عا ع م نع عر نكر مر بن ید شر سی و ود جرح جه حامس عه 
جني كت aaa‏ ا كر كن ل اك ساسا ا 0 الى لے ہے 
وا یھ كك ا عد كت نت اك أذ کات 


۷ العلوم ۔ للعصقف السادس الابتدائی ۔ الفصل الدراسى الأول 


حة ضوؤني ب Uğ1I1190a1111€1‏ 1:1 93پ 





. ا عه فنعا 

رس ورای ر صب بعد و جا مون جود وا عفد ل تسوج کان ا ا عدو عند 12 

ہیا قرم ہے د ق فی جس 5 
يونا و سي ا ےد ا او جڑماں جو _ےیید ولف ےے روج یل کے ولعيو ری ا اخ بجو 


3 
لاست مراجعة ليلق 101 سے ٠‏ ایرد 3 
ننه نے سڈ ھی می كوت 8 . 
ااا ن امت جوع وی متخان : عو د اپ لت سا : ا سے ہد ا ااا 9 1 
× الوكين هس ےس ۔ 0 ۴ ۹ 










- صمو رة من ضور العطالة: لاتقل من الجسم الأعلى فى درجة الحر 6 














3 ون‎ PERT OF EE اقل باب لے ج4 الغزارة. فة بد‎ age 
€ موجہ العرارة. ا۔ مشر يسامدنا علی التعبير من مدی سخولة أو برودة الجسم‎ 8 
بسريان سج 5 و‎ es موم جيدة التوصيل للحرارة_ 35 + المواد لني د‎ 
بیت هیا و نی م نين ب کاک سا ٭رو ساس سے یی‎ ۱ 7 
3 رو 5.1 دهاز (أداة) پُستخدم لياس ار جة الحرارة.‎ 
8 ۱ ا دک رسيي 5% 9 قف أ جسم الإلضان‎ “1 
اه ُمتخدم لفاس درجة حدار اسر مد‎ a ری‎ n 
جهاز (أداة) يُسثخد 4 یپستحدم لفياس درجة حرارۂ السوائل.‎ - 

وا رای اس e: aia‏ 
5 سی 
ْ 
لل الاگو منیوم من المواد جيدة التوصيل للحرارة. ( لأنه يسمح بسريان الحرارة خلال, ١‏ 


ظا تصنع أوانى الطهى والقدور من الألومنيوم أو الضٔلب المقاوم للصدا. ظ 
ا لآن الألومنيوم وَالصّلب المقاوم للصدأ من المواد جيدة التوصيل للحرارة. ب 
## الخشب والبلاستيك هن المواد ردينة التوصيل للحرارة. © لأنها مواد لا تسمح بسريان الحرارة خلا 
@# تصنع مقابضى آوانی الطهى من الخشب أو البلاستيك. € لأنها مواد رديئة التوصیل للحرارة. 20 
© نشعر بالبرودة عند مُلامسة قحلعة من الثلج. (© لانتقال الحرارة من اليد إلى قطعة الث 1 
( نستخدم الملایس الصوفية التقيلة شتاء. ظ 
(# للمحافظة على حرارة الجسم؛ وعدم الشعور بالبرودة. 
@ يستخدم الهواء فى صناعة النوافن الزجاجية العازلة للحرارة. 

٭ تصنع النوافذ فى البلدان الباردة من لوحين زجاجيين بينهما فراغ به هواء. 
© لأن الهواء ردىء التوصيل للحرارة فيعمل على عدم وصول الحرارة إلى داخل المنزل صیفاء وعدم تسرّبها من ال 

إلى خارجه شتلة. ١‏ 
اله ضرورة وحيود مسافات محشوبة بين قضہان السكك الحديدية. 

. 4 ٭_ و سو بھی‎ ٠ 

€ لمنع التواء القضبان نتیجة تمددها بالحرارة صيفا؛ مما يؤدى إلى وقوع حوادث القطارات. 
وحود اختناق فى الترمومتر الطبی. 
لا لمنع رجوع الزكبق بسرعة إلى المستودع؛ فنتمكن من قراءة درجة الحرارة بسهولة. 


@ :5 ۱ | تسن اليلوم , الف اسادس 2  .,‏ 








ا وہر وو باہو می ا ان اہ اد 


۱ ٹپ مامة على الوحدة الثائية 


,ضع الترمومتر ال ای الغم؛ مما يؤدى إلى التسث, 
ا ی ای كحول إييلى قبل استرات 6 لس قتل | 
برجب رج الترمومتر الطبى قبل استخدامه. لتطهيره وقتل الميكروبات. 
پ يُستخدم الترمومتر الطبى لقياس ررےۓ 6 حتی يعود الزثبق إلى المستودّع. 


١‏ 1 حرارة الماء, 
لأن الماء يغلى عند درجة حرارة 8 8 در 


3 ہے 0 1 2 ظ 6 : : : 
فصل استخدام الزئبق فى صناعة الترمومترات. وندریج الترمومتر الطبى يبدأ من ۹۰ سسیلیزیة 
لأنه يتميز بالآتى؛ 
احسات نی اون يمان ریت بسهولة من انی الترمومة 
سنك افر يل السرارة: يجو وو 


: ا 5 - منتظم التمدّد بالحرارة, 
۵ - يبقى سائلا ہیں درجتی حرارة (-4م0 إلى 


و يُعطى الزئبق مدى واسعا لقياس درجات الحر 
© لأنه يظل سائلا بين درجتى حرارة ( 
لا يُمكن الاعتماد على حاسشة اللمس 


1 حم 5 1ے اڈ ۴ 

سی لا يلتصق بجدار الأنبوبة الشعرية الزجاجية. 

سيليزية)؛ مما يُعطى مدی واسعًا اق 4 الحرارة 

يعطى مدى واسعا لقياس درجة الحرارة. 
0 

س۹٣‏ إلى ناوه سيليزية). 


6 لأنها وسيلة غير دقيقة فى قياس درجة الحرارة. 
ع لا يُعقم الترمومتر الطبى بوضعه فى ماء مغلى. 
© لأن درجة حرارة الماء المغلى أعلى من ٦٤‏ درجة؛ م 

فينكسر الترمومتر. 


مما و ت 2 عقا ع اع 
يؤدى إلى تمدد الزئيق وضغطه بشدة على الأنبوية الشعرية؛ 


الحالات الآتية؟: 








اماک وسمين اس خن والآخر بارد. @ تنتقل الحرارة من الجسم الساخن إلى الجسم البارد. 

#@ عند تلاس جسمين لهما نفس درجة الحرارة. ‏ لا تنتقل الحرارة بیٹھما۔ 

زا وضع الترمومتر الطيّى فى ماء مغلى لتطهيره. 

0 يتعدّد الزثبقء ويضغط بشدة على الأنبوبة الشعرية؛ فينكسر الترمومتر. 

©) عند الضغط على الترمومتر الطبى بالأسنان بقوة. (© ينكسرء وينسكب الزثبق فى الفم؛ مما یؤڈی إلى التسمُم. 
@ وضع ترمومتر مئوى فى ماء مُتلّج. © ينخفض الزثبق فى الترمومتر إلى صفر درجة سيليزية. 
[آ عدم وجود اختناق فوق مستودع الزئيق فى الترمومتر الطبى. ظ 
© يعود الزئبق إلى المستودع بسرعة:؛ ولا نتمكن من تسجيل القراءة بسهولة. 

( مُلامسة اليد كوب شای ساخن. 

0 نشعر بالسخونة؛ لانتقال الحرارة من كوب الشاى إلى اليد. 

@ عدم ترك مسافات محشوبة بين قضبان السكك الحديدية. 

0 يحدث التواء للقضبان نتيجة تمدُدھا بالحرارة صيفًا؛ مما يؤدى إلى وقوع حوداث القطارات. 





1 العلوم ۔ للصف السادس الابتدائي - الفصل الدراسى الأول 


حلا صو ب 8111161تاد 8۱1یا 


یر E‏ را ای 


r Re EE 5‏ 
یں ا ا و 
7 و ا ا ای 


و سی جو ga‏ يق 
سس ا ےی 


ع کے 








سا سی چا جا سک وسار سای rege‏ اکا 


ج 






دت ٭ و ہے سے 
چا سوہ رود جايس نو د إ عوسي یم نز في ۲ل 


أ ضفر سیلیزیة؛ ‏ أ درجة تجثُد الماه (اقل درجة على تدريج الٹرمومتر المثوى). 
و : سيلوزية؛ - درجة غليان الماء (أعلى درجة على تدريج الترمومتر المثوى). 
1 208 سيليزية؛ - درجة حرارۂ جسم الانسان السلیم. 

0E 1‏ ۰ ) سيليزية؛ - تدريج الترموهتر الطبى. 

' » (صفر : ٠٠١‏ ) سیلیزیة: |- تدریج الترمومتر المثوى. 

54-٠ 1‏ ۷ ) سیلیزیة: | - يبقى الزثبق سافلا بين هاتين الدرجتين. 













١ ۱‏ - المواد جيدة التوصيل للحرارة 
ظ (المعادن): 







- صتاعة أوانى الطهى والغلایات والقدور. 


الطهى ومقابض الغلايات ومقبض المكواة الك 5 


سے کا 





٤‏ - الترمومتر الطبی: 
لهي اترمومترالطبی۔ 
الاقف كم ل ين 
۸ - الاختناق فى الترمومتر الطبى: | - يمنع رجوع الزثبق 

4 -الأغطية الثقيلة والملابس الصوفية: ۱ 





= الحديد؛ الألومنيوم. النحاس؛ الزكيق. 
- صناعة أوا 





که صو پا ب uUadI1I1OCA1111&€I‏ 











- أنبوبة زجا 

دبوبه ز باجیة سميكة يوجد بداخلها أنبوبة 
رك ےہ 

یر وا 'فصل ہمستودع يوجد فيه الزثبق. 






- أنبوبة زجاجية سميكة يوجد بداخلها أنبوبة 
شغرية ا بمستؤاع يوجد فيه الزئبق ١‏ 
: فياس درجة حرارة السوائل. 

صفر: 07“ ۰ 0 درحة ة سيليزية. 









مستودع زجاجی يحتوى على الزثیق 





الترمومتر الطبى اختناق فى الأنبوبة الشهرية 
أنبوبة سميكة من الزجاج 
أنبوبة شعرية مسنودع به زثبق 


۱ i 11 4 E 
وہ و کین جب س لیپا “اسا‎ 
ا ہے 1 س کم‎ 









1 


أعلى درجة فى الترمومتر (درجة غليان الاء) 


أقل درجة لى الترمومتر (درجة تجمد الماء) 


الترمومتر المنوى 








٠‏ العالم أندريس سيليزيوس: 

- صمّم التدريج السيليزى. 

- اعتبر أن درجة انصهار الجليد (صفر* سیلیزیة)ء ودرجة غليان الماء "٠٠١(‏ سيليزية). 
- قشم المسافة بينهما إلى ٠٠١‏ قسم متساوء كل قسم يعادل درجة واحدة سيليزية. 


: ك۷ العلوم - للصف السادس الابتدائى - الفصل الدراسى الأول 





UAITIOCAIIIIEI ب‎ 









الأر ضية ة المنجذبة ة إليها ' ہفعل الجاذبية ج ذبية الأرضية. 


۱ ؛ لتكو بن عي القذاة وإنتاج غاز غاز الاکسجں الہ ۱ ا 
أن تؤثر ود فی النوائج ولا تتغير خواصها أو كر. 


- خلیط من الغازات تحيط بالكرة ' 


۱ -عملية حيوية تقوم بها الثبانات الخضراء؛ 
- مادة تُضاف للتفاعل؛ لتزيد من سرعته دون 















بق بي لون تكون على اديه ا اتاد ب ين فى جو رطب. 2 
الرطوية a‏ 5 1 
عاد رو نید بسرعة مع انطلاق شوه وحرارة _ 1 


- طبقة تحمى الأرض من الأشعة الكونية الخضارة الصادرة من الشمس. 


۱ 
٘ : ۱ ظ 1 
6 - الاحتياس الحراری: |- ارتفاع درحة حرارة الأرض يسيب زيادة نسبة ثانى أكسيد الكربون. لگ 


5 عملية تنشأ عند إضافة الخميرة إلى عق وینتج ثانى كسيد الكربون, فیچیل ار | 
١‏ 


مساميًا ومقبول الطعم. سس 
انك سض الجاف: : هو ثانى أكسيد الکرہون فی صبورة صلبة بعد سد سوط د 1 
- سمی يلاق على غاز شای أکمید لکریوت _ | 
- مُسمى يُطلق على غاز النيتروجين, ومعناه (عديم الحياة). 6 
راقو ترقت .| إقصديهالمشرويك الاي ۱ 


سے ا 
٤۔‏ الأجسام العالقة: - عبارة عن ذرات صغيرة من الغبار والدخان والغازات المُتصاعِدة من المصا ویو 3 
والقاطرات والبواخر, ‏ _ e‏ 





(3؛ أهمية الخلاف الجوی. 

(© يحمى الأرض من الأشعة فوق البنفسجیة الضارة: ويعمل على اعتدال درجة حرارة الأرض, 

زي تناقص المساحات الخضراء ضار جڈا بالبيئة. 1 

© لأن ذلك يعمل على زيادة نسبة غاز ثانى أكسيد الکرہون: التى تؤدى إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض» ونقص ا[ 
الأكسجين. 1 

499 تظل نسبة غاز الأكسجين ثابتة فى الهواء رغم استهلاكه أثناء التنفس والاحتراق. 

© لان النباتات الخضراء تعوّض نقص غاز الأكسجين من خلال عملية البناء الضوئى. 





العلوم - للصف السادس الابتذاني ٠‏ الفصل الدراسی الال ۲ ١‏ 


حة صوبيا ب إت0211]1ت2111نا 


3 سفو+ہ سو وب ہے سے 
0 


يامة على الوحدة الثالقة ن 
اوه 
اة ن لها أهمية بالغة فى حياة الكائنات الحية. 


ي الأرض من الأشعة فوق البنفسجية الضارة القادمة من الشمس. 


وی الأجسام العالقة فى الغلاف الجوی. (6 لأنها تساعد على تكائف بخار الماء ونزول الأمطار. 
يجمع غماز الأکسجین بإزاحة الماء لأسفل. © لأنه شحيح الذويان فی الماء, 


بغز ول أعمدة الكبارى الحديدية عن الهواء بالدهانات. (6 لحمايتها من الصدأ والٹاکل: 
,ریدم أسطوانات من غاز الأكسجين أثناء تسلّق الجبال. 
ني كلما ارتفعنا إلى أعلى تقل نسبة غاز الأكسجين, ولا يكون كافيًا للتنفس. 
وٰۃ ثانى أكسيد المنجنيز عند تحضير غاز الأكسجين فى المعمل. 
ان يعمل كعامل مساعد يزيد من سرعة انحلال فوق أكسيد الهيدروجين إلى ماء وأكسجين دون أن تتغيّر خواصه 
وكمينة. 
.رار كتلة سلك التنظيف المصنوع من الحديد عند حرقه. 
يسبب اتحاد غاز الأكسجين بالحديد مُكوّنًا أكسيد الكديد: 
4 أهمية غاز الأكسجين فى حياتنا. 
© أنه يستخدم فى عملية التنفس والاحتراقء ویدخل فى تركيب غاز الأوزون, وله استخدامات كثيرة فى المستشفيات 
والفطس وتسلّق الجبالء ا جاور الأسيتيلين لتكوين لهب الأكسى أسيتيلين النستخدم فی قَظمَ ولحام 
المعادن. 
([ يتعكر ماء الجير عند إمرار غاز ثانى أكسيد الكربون فيه. 
6 لتكون مادة كربونات الكالسيوم التى لا تذوب فى الماء. 
( زيادة نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون فى الغلاف الجوى فى السنوات الأخيرة. 
6 بسبب تناقص المساحات الخضراء وزيادة عوادم السيارات وأدخنة المصانع. 
() يستخدم غاز ثانى أكسيد الكربون فى إطفاء الحرائق. (6لأنه لا يشتعلء ولا يساعد على الاشتعال. 
9 تضاف الخميرة إلى العجين والمخبوزات. 
60لتكون غاز ثانى أكسيد الكربون أثناء التخمّرء فيجعل الخبز مساميًا ومقبول الطعم. 
( يطلق على المشروبات الغازية الأغذية الفارغة. 
0 لعدم احتوائها على عناصر غذائية عدا السكر. 
” ایْسمَی غاز ثانى أكسيد الكربون القاتل الصامت. 
ا 6لأنه يصيب الإنسان بالاختناق؛ لأنه عديم اللون والطعم والرائحة. 
( يُسمى غاز النيتروجين الآزوت أو (عديم الحياة). 
0لأنه لا يدخل فى عملية التنفس ولا يساعد على الاشتعال. 
ظ ([) للنيتروجين أهمية كبرى فى تركيب الكائن الحى. 
. ©لأنه يدخل فى تكوين البروتينات المكؤنة للأنسجة الحية. 


ا 1 العلوم - للصف السادس الابتدانص - الفصل الدراسى الأول 


حة وبري ب إت11]1تنات111ننا 


ف ور ا ا a‏ سا ابی کے بک و ا ا ا ہر کت سے ےی چٹ 
یئز a‏ او سک اس کپ پل ا لی 

2« م8 م ٠‏ اق 

ْ>|_>صبص_ص|ذث“ثثثيً ووووررںرارو ری ہو ا مب ئن 0 یی ال ماد E‏ 


مراجعة ليلة الامتطان ___۔۔۔سسکستے 









0 أنه أثقل من الھوام, 
وه لأنه يذوب فی الماء. 


f‏ یجمع غاز ثائی أكسيد الكربون بإزاحة الهواء لأعلى. 
للا لا يجمع غاز ثانى أكسيد الكربون بإزاحة الماء. 
8 يجب عدم الإكثار من تتاول المشروبات الغازية. 
وه يجب زيادة المساحة الخضراء فی المدن المزدحمة. ا ع ا 0 
9 التخلص من خاو ٹائی أعسيه العربون؛ حبك تنس النباتات أثنا عملیة البناء ااضوثی وتنتج غاز وى |[ 





مادا يحَدَنُ فص الحالات الأئية ؟: 
@ تنكيس مخبار به أكسجين فى حوض ماء. 


@ يرتفع الماء قليلا فى المخبار. 
#9 تنكيس مخبار به ثانى أكسيد الكربون فى حوض به ماء. 62 يرتفع الماء كثيرًا فى المخبار. 
© إمرار غاز و20 فى ماء الجير الرائق. © يتعكر ماء الجير الرائق. 


@ اشعال شريط ماغنسيوم فى مخبار به غاز ثانى أكسيد الكربون. 
© تتکون مادة بيضاء من أكسيد الماغنسيوم» ويترسب الكربون على جدار المخبار. 
@ وضع شمعة مشتعلة فى مخبار به غاز ثانى أكسيد الكربون. (© تنطفئ الشمعة. 
5 قطع و حرق العابات. 
© تزداد تسية غاز ثانى أكسيد الكربونء وتحدث ظاهرة الاحتباس الحرارى. 
@ عدم وجود طبقة الأوزون فى الغلاف الجوى. 
تتعرّض الأرض لخطر الإشعاعات الضارة الصادرة من الشمس. 


0ؤ شرب كميات كبيرة من المشروبات الغازية. © الإصابة بهشاشة العظام. 
([© تفاعل غاز الأكسجين مع غاز النيتروجين عند حدوث البرق. 
تنتج أكاسيد النيتروجين. 


9 تعرٴض مسمار مُبلّل بالماء عدة أيام لجو رطب. 

© تتكون طبقة من أكسيد الحديد (يصدا). 

839 عدم تواجد بكتيريا العُقد الجذرية. 

(© عدم تثبيت غاز النیتروجین, فلن يستفيد به النبات» وعدم تكوّن المواد البروتينية. 
4 إضافة فوق أكسيد الهيدروجين إلى دورق يحتوى على ثانى أكسيد المنجنيز. 
© ينحل إلى ماء وأكسجين دون تغیُر ثانى أكسيد المنجنيز. 

9[ إدخال شريط من الماغنسيوم المُشتعل فى مخبار به أكسجين. 

0 تتكوّن مادة بيضاء من أكسيد الماغنسیوم. 


9 وضع عود ثقاب ُشتعل فی مخبار به أكسجين 
© يزداد اشتعاله. 





العلوم - ننصف السادس الابتدائی - الشسصل بيدراسي الأول 1 


٦ 5‏ 5 
ہیں اہ 
1 اخ 








. یسام العالقة؛ > يتكائف حولھا بخار الماء؛ فينزل المطر. 










ITE IR Rar‏ ج ڪات تف ن ل 5 ۱ 0 : نت 
ا PR‏ 
7 بب ارہ ية الأرض من الأشعة فوق البنفسجية الضارة القادمة من ان 
ا بت ہو وت - 5355 
أ اق ى > یمن الأرض من آشزاز الأشعة ف فوق eT‏ 
۴ 
۱ كوه ۱ ر چ 
نا -. ik‏ با ° ا۲ 3 
ع اى مل عد يستخدم أثناء تحضير غاز الأكسجين. 


ان : ۷ ۱ 3 ا .امه لم | 
۱ 


1 ۔ فوق أكسيد الهيدروجين: 


| 
| 





- مادة غنية بغاز 


الأكسجين (ت ستحدم فى تحضیر غاز الأكسجين). 
1- عملية البناء الضوئى: > مصدر للغذاء وغاز ال کسجیر“ 1 
| ۱ ۱ 


۷- محلول هيدرو کسید 


a AIS‏ ع تع 
الكالسيوم (ماء الجير ) : عن غاز ثانى أكسيد الكريون. 











بب یدخل ف تركيب الماء - التنفس والاحتراق - عا فى اسطلوانات للأغراضن الآتية : 
(التنفس الصناعى فى المستشفيات - الغوص تحت الماء - تسلق الجبال - لحام 
وقطع المغادن). ظ 


- إطفاء الحرائق د خاعة المشرونات القاوة - صناعة المخبوزات - صناعة الج أ 
الجاف - ضرورى لعملية البناء الضوئى. 





۹ غاز ثانى أكسيد الکریون: 


٠١‏ - الٹلج الجاف: 


سے 


١١‏ - غاز النيتروجين: 





۲ 2 سا 


'' - بكتيريا العقد الجذریة: |- تثبت نيتروجين الهواء الجوى فى النباتات البقولية. 





1 العلوم ۔ للصف السادس الابتدائص - الفصل الدراسى الأول 


حة ضونيا ب إت1111تن0ت111ننا 


۴ و 9 - ٦‏ ا یں ا : اک : = ۴ 
1 1 8 ۰ ۱ : 1 5 8 ديع ا ات ٭ ۴ e‏ : 1 لديم ٦‏ 
٢ 1‏ ۴ 1 ا ١‏ 0 اج ا 
وآ لوف ل ور مرف ا اہ ریس ےی و 5 1 1 ٠‏ ا 2 ele‏ 3 1 1 ہہ ٢‏ : ا 
۱ و a‏ نيوا ا ا کے ر ہے Pf:‏ : 5 | 1 الع ال ULE‏ ا 1 ا 1 
e‏ ن0 کت و ہے جا بے 1 اہ کرک و رٹ 27 5 HU‏ ور و 5 
5 اعد 1 ۲ اع سے : 3 707 





07 1,0۳0 
Fh ا‎ 1 : E ار‎ 1 lr. 





الگا أهم المزارنات 









8١ 5‏ ہوسا ارہ 
Î‏ 





ظ ١١‏ 7 قل 8٣م‏ اورا سم 
35 ظ الا 
المعا: 3 :ا الوناه انشرشی ٠‏ اهايا اله فاد الحهنوية, دا 


| الأسنيم الشائی ٠‏ غاز ااحیاق - القائل الهاي 


بع سو ب ار آے اجباقا نشی OO O‏ 
التحفي فی | انعلال تما 1 أل کسی الويييعي فأ + إ۹ اد 5 0 N‏ دا 7 ۶ 
» 4 ک تنک 0 


٭ عقدیم المي نال رات 





- ديم اللون پالرااحة والطحم لا بلول يلا پساقد دای الالال 

ظ - اذھل راكله پسامد قاي الاشتهال١‏ د يليب فی الحا 

× محیح الذوبان لی الا الال دن الهياى 1 

< ألقل دن الھیاء > يتفاهل مع العاقلسردم کيا ماده پش 

- بتفاهل مع الحاغلسيوم مكيلا مادة بيضاء دن! أكسيد الهاللسيوم؛ فيسب الگیں 1 ١‏ 
أكسيد الهاحلسيوم: چداں المخہاں 1 


الخواص: 






١ =‏ يدشر ماہ الجبر سڈ 
3 ے شارخ ےکی eg Eg‏ د يج عير TEY‏ ہر a‏ ہی یی کس Ca‏ کے TLE a E UE E‏ ا و 010 ا BF I NY‏ 


6 پدخل 6 رکیپ الحاة‎ ti 
79 الٹنفس والاحتراق,‎ - 
1 تدبأ فی أسطوالاث حل ها :ويسلخدما‎ = 
کر‎ 
الأهمية ۱ أ إطفاہ الحرائق.‎ 
س الطببة (الخلاس الصسانا ں غسرفة‎ اا١‎ | ۱ 
والاستخدامات؛ ۲ خراض ا ) ھی فی - صناهة الحشروبات الخازية‎ 
العەلیات الجراحیة)‎ 


- صلطاعة ا : ات 
© | لفوصص تحث الما ١‏ لمخبور 
هد ال [ 7 ف ). 
٠‏ * تلق الجبال. لتبريد (الثلج الجاف) 


BT ہم‎ RI تا سر ل7۳‎ LAE 










.ا 

. و ے 
2 

ھک 





العاوم ٠‏ للعف السازس اال يتذاتض ٠‏ الفصل الدراسي ٹاو ۲ 5 


















وا ما علص الوكذة الثالثۃ 


جزیء غاز الأوزون 





پ چوکھ ۰د ET rer‏ 
وج ١‏ 


1 
3 

8 

ها - 
أ 

لی 

| 
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مز النيتروجين؛ 
يلو الأسجين 11 
زا ثائي أكسيد الکربون: 











© علماء أفادوا البشرية: 






۱ جوزيف بریستلی: 






- أعاد اكتشاف غاز الأكسجين, . 








"- أنطوان لافوازييه: - أطلق على الأكسجين هذا الاسم. 
؟- دائیال رذرفورد؛ فاع 





عوض به ماء 


تحضير غاز الأكسجين فى المعمل 





1 لوم ۔ لصف انسادس الابتذائض ‏ القصل الدراسی الأول ٠‏ 





حة صوديا ب إت02311]1ت2111نا 


ای ا 
/ 
1 2 


1 


و 7 اح 5 
50 2 

بر كد 
EFE‏ سد 











7 ب ع 3 


4 ٦ ٠ 4 1 لي تتشي‎ 

1 2 | ا ا سس ۱ يستقبل المعلومات مسر البيئة ومن داخل‎ ND 
١ 71 - الاتصال والتحکم 4د‎ . 

ظ - هى جھاز الا يا 1 
١‏ - الجهاز العصبى: 0 سا نمل الجسم فا ہت و 
ظ 7 والحبل الشوكن. | ظ ات 1 ٍْ : 


- جهاز يتكون , 
۱ اسان مخية وأعصاب شوكيه. 


۲ - الجهاز العصبى المركزى؛ ٰ 
۳ - الجھاز العصبى الطرفی؛ 






- جهاز يتكون من 
0 5 الانسان٠‏ 
- وحدة بناء الجهاز العصبى فى ٠‏ ) م 3 


نے ا رل 





ا وچ جو اب ف نواه ت سیں۔ 9 جرم سس ول 
٠ aw‏ 1 یر رس ض۳ E‏ 
E 0‏ یں اٹ 
۱ و رت ا داو 


٥‏ - الأعصاب المخية: | - تخرج من 


- الأعصاب الشوكية: . - تخرج من الحبل الشوكى وعددها ۳۱ زوجًا. 


اھ ول لوسر ئی لاست 0 


۸ النخاع المستطیل: 


سے > سي اسم ورسخ 
و نيا 


- الجزء المسئول عن تنظيم العملیات اللاإرادية ويصل المخ بالحبل الشو 22 ١‏ 
فض يتكون من مایۃ رفادية دالغلية على شكل حرف :21 تخبط يها ار : 

















- الحبل الشوكى: بيضام | 
ومسئول عن الأفعال المنعكسة. 1 


- مواضع تقابل العظام فى الجسم. 


0 
£ 


سوت ا 
7 


2 المفاصل التی تسمح بالحركة تی جميع الاتجاهات. 
1 7 و : شف | ۲۴ 
1 لمفاصل التی تسمح بالحركة ف اتعاة A‏ ظ 0 : 


ات او نے 
E RE‏ - ل 
رود ذذ سدح ala‏ سس رت ا 
e‏ سا 

سج 

۱ ح یت 

یں 

3 


6 - المفاصل الثابتة: 


- || ٰ : 5 ُ ۱ 
ظ ۱ 4 #- . 3 ۱ 


+ ميكل الذى يتكون من الطر 


پت ہی یک E‏ ارتم 
سد ايا ا مو سب وی سید 
i‏ ات 


ری والعمود الفاار 2 ظ 2 
EE‏ فين العلويين والطرفين السفلیین. 
|- عظمة بااة: 








حك حسمن لا ” 1 811یا 


5 ظ 


د6 الرابه کے 





ل پر انمخ هو موكز التخكم الرئیسی فى الجسم, 

ي ين ہق جميع العمليات الحيوية فى الجسم. 
5 ارمخ داخل الجمجمة. 

خی دور مهم أثناء خركة الجسم, 

بي مول عن حفظ توازن الجسم أثئاء الحركة. 
53 النخاع المستطيل تؤدى إلى الوفاة. 





© لحماية المخ. 


. أنه سول عن تنظيم العمليات اللاإرادية مثل (ضربات القلب والتنفس). 
یب اليد بسرعة عند ملامستها أشواك نبات, 
, مرکة رموش العين عند اقتراب جسم من العين فجأة. 

(6لحدوث فعل منعکس صادر من الحبل الشوكى. 

چ فرورة الابتعاد عن تناول الحبوب المُهدّئة والمُنشُطة. 

نها تؤثر سلبًا على الجهاز العصبى. 

پچ يجب عدم الإسراف فى تناول المواد المنبهة كالقهوة والشاى. 

6لأنها تؤدى إلى اضطراب فترات النوم وزيادة عدد ضربات القلب والتوتر العصبى. 

@ وجود غضاريف بین فقرات العمود الفقارى. 

©لحماية الفقرات من الاحتكاك ببعضها؛ مما قد يؤدى إلى تآكلها. 

(# أهمية وجود القفص الصدرى فى جسم الإنسان. 

8لحماية القلب والرئتين؛ وإتمام عملية الشهيق والزفير. 

( مفصل الكتف من المفاصل واسعة الحركة, 

لأنه بسح بحركة الذراع فى اتجاهات مختلفة. 

[ منصل الركبة من المفاصل محدودة الحركة. 

0ه يسمح بحركة الساق فى اتجاه واحد فقط. 

Ê‏ يجب عدم الجلوس أمام شاشة الكمبيوتر فترات طويلة. 

(لحماية الجهاز العصبى وعدم إرهاق أعضاء الحس. 

بقع الحبل الشوكى داخل العمود الفقارى. 

احماية الحبل الشوكى. 
#يكل الطرفى مهم لحياة الإنسان. 
“2 يقوم الطرفان العلويان بتناول الطعام والشراب والكتابة والإمساك بالأشياءء ويقوم الطرفان السفليان 
ول المشى والجرى زالوقوف والجلوسن وحمل باقن أعزاة الجسم 


۷ الطرم 4 للق السادذس الاپتدالی ۔ الفصل الدراسی الأول 


حه ضدّبي ب 8111161نا)د ا1ن 








۳ 70پ( 


ت3 إصاية المخيخ. 6 يفقد الانسان توازنة4 
( إصابة الذخاع المستطيل. 60 تحدث الوفاة. 
زنا الإسراف فى تثاول القهوة. 0 يسبب اضطراب فترات 


ي الذوم وزيادة ضربات القلب والتوتر | 


يؤثر ذلك سلامة الجھاز العصبی َاعضاء1 ۱ 
#@ الجلوس لفترات طويلة أمام الكمبيوتر. © بذ علی ل 


الانسا ع القيام بالحركة. 
ف إذا كانت عظام الإنسان بدون مفاصل. 0 ا يستطايع 5 ك رموش العين. سج 
لقان 3 
[ اقتراب جسم غريب من العين فجاة. © يحدث فعل منعکس 5 ْ 
(# وضع اليد على جسم ساخن, © يحدث فعل منعکس ويم محم بل بسرعة. 
k=‏ | ۱ 
(@ تعرض الإنسان للضوضاء باستمرار. © تق ٹر سلبًا على لجهاز العصبی. 


و3 ۱ ات ۱ :5 
() عدم وجود غضاريف بين الفقرات العظمية فى العمود الفقاری: © تتآكل الفقر دی ایا يدر 


)€( اکر وظيفة (فائدة أو استخدام) كل من: 












١‏ - تنظيم وتنسيق جميع العمليات الحيوية داخل الجسم واستقبال المؤثرات الداخلية و الخاري 
والاستجابة لها. ۱ کا ظ 
؟ - المخ: - مركز التحكم الرئيسى فی جسم الإنسان. ات 
۳ - الخلية العصبية: ۱ - وحدة بناء الجهاز الف فى جسم الإنسان. | 
٤‏ - التفرعات النهائية: |- تکوین تشابك عصبی مع خلایا عصبية مجاورة. 3 
6 التشابك العصبی: -١‏ نقل الرسائل العصبية بين الخلايا. ۱ ۱ [ 
٦‏ المخیخ: ٠...‏ - |- حفظ توازن الجسم أثناء الحركةة. 2 
۷ النصفان الکرویان: | - التحكم فى الحركات الإرادية؛ ويقع بهما مراكز التفكير والتذكر. 
- القحكم فى الأفعال المنعكسةء وهو حلقة وصل بین الجسم والمخ. 
4 - النخاع المستطيل: |- المسٹول عن تنظيم العمليات اللاإرادية كضربات القلب والتنفس. 

۱ - حماية المخ وأعضاء الحس. 
١‏ - القفص الصدرى: - حماية القلب والرئتين والمساعدة على عملية التنفس. ظ 
- حماية الحبل الشوكى؛ ومساعدة الجسم على الانحناء فى جميع الاتجاهات. ظ 3 
gm‏ 1 
٤‏ - الطرفان العلويان: |- الإمساك بالأشياء وتناول الطعام والشراب و والكتابة. 


العلوم - للصف السادس الابتدائي ۔ القصل اندراسی الأول ۲ 


حه ضوبب ل 41110٤١‏ ات1۱ 4۱با سیت E‏ 




























- المشى. امش والجرى ف والوذوف والجلوي ‏ 


: آ وف وال وحمل ل بافى ب أجزاء جزاء الجسم _ 

2 کم / سس ویر لحاس بجی ناین ای سر سی بی ی س ےورس 

سد |- مقع احتكالر الففرات ہہ ببعضمها ألناء الحركة حتی لا تنا 
ا eee a‏ ا ووب ان ب ل دز 











7 سضر ہنی ہن 


ا زوا ٢٢(‏ مس 
وو( عا ر 
7 زوجًا ۸٦(‏ عصبًا): ۱ 
5000 

اس ضلعًا): 












کا فقرات نی الفقاری. 
- فده ضاوع القفصن الصدرى 





: 4 فى ات - ق 5 تسمح 
بالحركة. 


- تناول الطعام والشراب والكتابة والإمساك|- المشی والجرى والجلوس والوقوف وحمل | 
بالأشياه. ظ باقى أجزاء الجسم. 


يكن من لم والحبل الشوكي. .| يتكون من لاعصاب المخية ااعصاب الشركة 


دا کن هن“ الجن دعس الكتدرى اد ياين فة کت العلويين- والطرفية 
والعمود الفقارى. EE‏ ا : اسقلبین. 7 





۷ 


حة ضوّني ب 1(61 81ن د٥1‏ وی 





العلومے للف السادس الا بتدائی ۔ الفصل الدراسی الأول 
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ا‎ 
6 ê 


ا 
رر ر رر رر رر را كرو ةلقو 2 ار رفاو اللا اف و وا r‏ 


١ 





, . من العوامل المؤثرة فى وزن الجسم ..... 

4 . الكتلة مقدار ثابت لا یتغیر بتفير س 

؛ ۽ من استخدامات المواد رديئة التوسيل عن ل 

 ,‏ يوصل سس الحرارة أسر ع من الألومنيوم. 
تنتقل الحرارة من الجسم سد فى ذوبجة العرارة إلى الشس۔تتشتا فى فوجة اراز 


لات 
2 
ا 
1 ع 
او 
وخ 
El.‏ 
اق وہ 
7# 
آلا 
۴ اپ 
e‏ 
00 5 
NF‏ 
3 
ا 
لربل 


کت 

١‏ 5 - يستخدم تست قن قياش : درجة حرارة جسم الانسان؛ بينما يستخدم سات فى قیاس درجة 
و 

1 7 . ۷ -تدريج ج الترمومتر تر الطبى يبدأ من درجة حرارة .... .. وینتھی عند درجة حرارة سسس 

ا 1 م - تبلغ نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون بالغلاف اا وس سب وز له E O‏ 

3 : : 8 ينحل محلو ل فوڈ ف أكسيد الھیدرو حدين فى لق شق ا مسر نين إلى ماء ای د 07 


٭ہ ہے فد سے اود -ے ‏ ےم 


با 



















٠٠‏ - عدد الأعصاب الشوكية ..................... وعدد الأعصاب المخية 
١‏ - المسثول عن حفظ توازن الجسم هق ........................, ہینما المسئول عن الفعل المنعکس هق سسس 
نیع وقاف الطوقان سسس انا والإمساك ك بالأشياء. 
. اختر الإجابة الصحيحة: 
١‏ - وزن جسم على قمة جبل ۸۰ نیوتنء فإن وزنه على الأرض يكون: 
(۷۹ كجم - ۸۰ نيوتن - ۸۳ نيوتن - ۸۲ كجم) 
١‏ - الكوكب الذى يكون عليه وزن الجسم يساوى ٦‏ أمثال وزنه على القمر هو كوكب: 
(المريخ - الأرض - المشترى - عطارد) 
٢‏ - كتلة جسم على سطح الأرض © كجمء تكون كتلته على سطح القمر: 
(ہ كجم - ٤‏ كجم - 0 نيوتن - 4 نيوتن) 
؛ - كتلة لتر ماء مقطر تكافئ ................. جرام. 01 
© - تصنع النوافذ الزجاجية العازلة للحرارة من: (لوحين زجاجيين ملتصقين - 
لوحين زجاجيين بينهما فراغ به هواء - لوح زجاجى رقيق - لوح زجاجی سميك) 
٦‏ - المواد التالية رديئة التوصیل للحرارة ما عدا: (الھواء - الورق - البلاستيك - النحاس) 
- الفكرة الأساسية لعمل الترمومتر هى تغير .................... السائل الموجود به؛ مع تغير درجة الحرارة. 
(حجم - كثافة - كتلة - وزن) 
- يطلق على الٹرمؤمٹر المثوى ترمومتر: (جاليليى - سيليزيوس - ئيوتن - فاراداى) 
- درجة انصھار الجلید ................ درجة سيليزية. -۱١١(‏ صفر - ۳۷ - )٦٣٤‏ 
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1 ظ ۷ ''علوم ۔ للضف السادس الابتذانض ‏ الفسل الدراسی الأول 





uaa IIIE حة 7 ب‎ 





٠١ 3‏ - عمليات التنفس والاحتراق تستهلك غازا س7 کل رك المخفف إلى مسحوق: ۶2 ٍ 

١١ |‏ - يتصاهد غاز ٹائی أكسيد الكربون علد إضافة الى ۔ أكسيد الكالسيوم - بيكربونان اری 1 

: (كربوئات الكالسيوم ساي وعرويين- المخبخ - النخاعالمسستطيل ۔ احير لسع ا 

' ۲ - كل مما يلى من مكونات المخ» ما هدا ( 1 امضاہ الجهاز التنفسى. 1 

| ١١ء‏ یقسوم .......... بتنظيم ضربات القلب a‏ . إركرويان - النخاع المستطيل - المخيخ - | دادر ١‏ 

| e E, 

ْ ۷ من المفاصل محدودة الحركة؛‎ - 4 ١ 
: 0 اكتب المضطلح العلمی؛‎ 2 

١ :‏ - مقدار ما يحتويه الجسم من مادة. ۱ ا ا 

4 رد رای ارين الب 2 

3 ٠ىثدعملا وحدة قياس الكتلةء وتكافئ كتلة مشبك الورق‎ - ٢ ١ 

| 4 ۔المواد التى لا تسمح بمرور الحرارة خلالها. ا 

٥ ۱‏ - السائل المستخدم فی صناعة الترمومترات. سس ا 

١ 3‏ - مؤشر یساعدنا على التعبیر عن مدی سخونة أو برودة أى جسم. سا 

)| 7 - لهب يستخدم فى قطع ولحام المعادن. ۱ اا 

١‏ ۸ -غاز يستخدم فی التنفس الصناعى للمرضی الذين يعانون من صعوبات فی التنفس. (سسے) 

أ ۹ -عامل يساعد على انحلال فوق أكسيد الھیدروجین إلى ماء وأكسجين. (سس) 

إ ١١‏ -وحدة بتاء الجهاز العصبی, سنا 

١ :‏ - استجابة تلقائية من الجسم نحو المؤثرات المختلفة. مسا 

16 توجد بین الفقزاك اقم استكاك تھا بش اك اة لاا 

١ ٰ‏ ۔ مفاصل تتيح الحركة فى جمیع الاتجاهات. tL)‏ 
(ع) استخرج الكلمة غير المناسبة: 

١‏ ا تجو م اوجرا ایو ١‏ العدید ب الخقب -الرجاج. 

١‏ -و ےد اسعاف- ا اترگ 





ثانيًا: الأسئلة المقالية: 


9 علل لما یاتی: 

١‏ - يختلف وزن أى جسم باختلاف الکوکب الموجود عليه. 

۲ - وزن شخص يحلّق فى منطاد أقل من وزنه على سطح الأرض. 
٣‏ - تترك مسافات محسوبة بين قضبان السكك الحديدية, 
٤‏ 


سم أوانى الطهى من الألومنيوم بینما تصنع مقابضها من الخشب أو البلاستيك 
٥‏ - يوجد اختناق فی الترمومتر الطبى. -٦‏ 


کو رر ےر === 


يستخدم الزئيق فى صناعة الترمومترات. 


العلوم ۔ للصف السادس الابتدانی ۔ الفصل الدراسى الأول ۷ ا 





5 


0 جمع غاز الأكسجين يإزاحة الماء لأسفل. ۹۔ 


Al ۱ 2 ۱‏ اع ۱ 
5 ۔ يجب المحا على لمساحات الخضراء على سطح الأرض. 


:03 يجمع غاز ثانى أكسيد الكربون بإزاحة الهواء لأعلى. 
.. يسمى غاز النيتروجين باسم الآزون (عدیم الحیاۂ), 


ظ تضاف الخميرة إلى العجين فى صناعة المخبوزات. 


,._إصاية النخاع المستطيل تؤدى إلى الوفاة. 


زسم يدر 
5 ےد ع ع ہس ال سے کے و + يد 


إ ۽ -إمرار غاز ثائى أكسيد الكربون فى مخبار به ما 
| ۽ الإمساك يطرف ساق الألومنيوم بعد وضعه فى 
: و - سريان الحرارة خلال المعادن. 


: + - وضع الترمومتر الطبى تحت لسان إنسان سليم لمدة د 


۱۳ - توجد الغضاريف بين فقرات العمود الفقارى. 
لذ بحدث فی الحالات الأتية؟: 


, عدم وجود اختناق فى الترمومتر الطبى. ۲ - تعرّض مسمار مبلل لعدة أيام لجو زطب 
ظ ر مد يام لجو رطب. 


ء جير رائق. 


الماء الساخن عدة دقائق. 


و قيقةه ۔ 


؛ + -عدم وجود أجسام عالقة قى الغلاف الجوى. 


ايد اح ۳ 


بی عا د جا لی وی ٹر سد جو ہیی ہس الس ی کے بج 


البق چ ےم تع ب دک مر انا نع موصي ا نہ بی بن ون يه س ےم يصاع 


جاع سے بو رد ماي بس سر لاك بے ححا حي 


1 "علوم * للصف السادس الاہندتزی - الفصل الدراسی الأول 


۾ - أسقطت قطرات من قوق أکسید الهيدروجين على ثانى أكسيد المنجنيز. 
١‏ -عدم تواجد بكتيريا العقد الجذرية. آْ 


اذکر وظيفة (أهمية) كل من: 


٠‏ - اقتراب جسم خارجى من العين. 
الحركة. ٣١‏ - عدم وجود مفاصل فى الهيكل العظمى. 


: ١-الميزان‏ الزنيركى. ۲ - لهب الأكسى أسيتيلين. " - الترمومتر المثوی. ٤‏ - الج الجاف. 


بدا - النخاع المستطيل. ١‏ - المفاصل. ۸ الحبل الشوكى. 
لذكر اسم الأداة المستخدمة فی: 

١‏ - قياس درجة حرارة الإنسان. 

لذكر: 

١‏ - نسبة غاز النيتروجين فى الهواء. 

؟ - عدد ذرات الأكسجين المكونة لغاز الأوزون. 


؟ - قياس كتلة المشغولات الذهبية. 


٢‏ - عدد فقرات العمود الفقارى. 


ع 


ا إذا كانت كتلة جسم على سطح الأرض ١‏ کیلوجراما: احسب: 

١‏ - كتلته على سطح القمر. << " - وزنه على سطح الأرض. ۳۔ وزنه على سطح القمر. 
ا جسم وزنه ٠‏ نيوتن على سطح الأرض, احسب: 

-١‏ وزنه على سطح القمر. ۰ -٢‏ كتلته على سطح الأرض. 


حة وني ب إت1١11ونت111ننا‏ 


انتلمیڈ العامة ظ 
e‏ 


1 ۶ 3 کاخ ے 
اچنا “0 عة چ ا 1F‏ تت 0 0 
١ 8 1‏ ۲ 
ت ا ہے کے 1 گید لا ےکس اھ کو ر م ہے ہا سک ر آر یہ او تتا رے ے الود یع عع ےی ے اكات ہے وع ے ز لأا کیت چ سی ج اید تو انخاس وھ ہے 


أ 
سن حال 


کے کے ار | عرعا ہت کا 


سے 
ہس--ے 


ا 


تدريبات عامة على الفصل اندراسی الأول 


0 انظر إلى الأشكال المُوضحة تم أجب' 















١ 5‏ أ الیدین تشعر تشعر بالحرارة؟ 


٣‏ - فشر ما حدث. 








١ 0‏ - الجهاز )١‏ يستخدم فى قياس enan‏ سس 0 
۲ - الجھاز )۲( يستخدم فى ان 00 





اف ١‏ - المحلول )١(‏ يسمى 
؟ - الفاز الناتج هو .. 
۱ سج 


3 2 ت 7 74 
1 0 


ا ١‏ - الجھاز يستخدم فى قياس نت 
۲ - الحزء 1( وظيفتة سه 








3 
7 ومن 
ا 
300 





اون 






:فنك ١‏ - الشكل يمثل .... 
١‏ -الجزه (1) .... 






و ١‏ - المادة )١(‏ .. کا 


.... الجزء (a‏ ۲ - المادة (۲) س مس م 





TT‏ وه ع ف ووم عع معت عقف 8 812 :18 8ع لقالا 


ا ١‏ - أكمل البيانات. 
اث 


.... الشكل يوضح تركيب‎ ٢ 





س الأول ۲ ٠‏ 
العلوم ۔ للضف السادس الابتدالي ۔ الفصل الددا ٢‏ 








1 اكمل العبارات التالية: 
١‏ - يستخدم الميزان المعتاد فى فياس سس الجسم, 
؟ - جميع المعادن ںی التوصيل للحرارة. 
؟ - يتحول غاز ثانى أكسيد الكربون إلى سائل, وذلك _ 
۽ - عدد الأعصاب المخية ............... زومًا, بينما عدد الأعصاب الشوكية 
ہ - عظام الطرفين العلويين تتصل بعظام 
ب قارن بين: 
١‏ - الترمومتر الطبى والترمومتر المثوى, من حيث الاستخدام. 
١‏ - المفاصل واسعة الحركة والمفاصل محدودة الحركة. من حيث الأمثلة. د 
ا 0 | اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 
ظ ١‏ - العامل المساعد فى تحضير غاز الأكسجين: 
(ثانى أكسيد الكربون - الأوزون - ثانى أكسيد المنجنیز - كربونات الكالسيوم) 
؟ - أسرع المعادن توصيلًا للحرارة: (الألومنيوم - النحاس - الحديد - الذهب) 
؟ - المسئول عن حفظ توازن الجسم أثناء الحركة: 


(النخاع المستطيل 3 المخيخ - الحيل الشوكى - النصفان الكرويان) 
؛ - إذا كان وزن جسم على كوكب الأرض ۲۰۰ نيوتن فإن كتلته تساوى ........ كيلو جرام. 


ب ماذا يحدث إذا؟: 
د سا 


؟ - تنكيس مخبار به أكسجين فوق عود ثقاب مشتعل. 
١أ‏ اكتب المصطلح العلمى: 


J 


aa a a a‏ وا J‏ ب کاڈ فقا يدم کے ةوه وا يفي 


سسسسسست اوخا 
ت -. بينما عظام الطرفین السفليين تتصل يعظام -...۔۔۔۔ 


ت یھ ن د چ ج جحۓ س ma oa‏ سے چ ہہ BE‏ کے ےے 


١‏ - استجابة تلقائية من الجسم نحو المؤثرات المختلفة. س 
۲ - وحدة قياس الكتلة وتکافئ كتلة لتر من الماء المقطر. ۱ لب ) 
5 -غاز یسمی الآزوت (عدیم الحياة). (سےے) 


؛ - صورة من صور الطاقة تنتقل من الجسم الأعلى فى درجة الحرارة إلى الجسم الأقل فى درجة 
الحرارة. (لسب) 


ا 1 "ل + لنصق السادس الا بتدانی - الفصل الدراسی الأول 


حك صو ب إت1]1]ونات111ننعا 


سم 
و یب لی صو جع رپس وا عش سی ا ص ہیں سو جرس م یر ہی رد ور و تھے سويب ہے عه ھی ع مو ص گے جح اح ور و و َو مات جو نج 
و باہا ٢‏ 5 ل £ رہ : فد عر ف زوا سک نہیں 1 1 صق ولس لد 8د بجاو ا اع . 3 ۔ وت ای از" 1 e‏ -- رواب 








+ علل لما پائی: 
١‏ إصابة النخاع المستطيل تؤدی إلى الوفاة. 
٢‏ - توجد الغضاريف بين فقرات العمود الفقاری:٠‏ 





35 ضع علامة (/) أو (×) امام العبارات الأتية: 1 
-١‏ تنتقل الحرارة من الجسم البارد إلى الجسم الساخن. ) أ 
- يحتل غاز النيتروجين 8 / من مكونات الهواء الجوى. ) 
-٣‏ يعمل القفص الصدرى على حماية الحبل الشوكى. 
-٤‏ أعلى درجة فی الترمومتر المثوی تمثل درجة تجمد الماء. ۱ 

ب من الشکل المقابل أجب: 7 1 

١‏ - أكمل البيانات على الرسم: 
(۹اسسس ل 
(f)‏ 


۲ - يجمع هذا القان ف س 


0 1 أكمل العبارات التالية: 

١‏ - قوة جذب الأرض للجسم تسمی ............ وتزداد یزیادۃ سسس 

۲ - يستخدم الترمومتر المثوى فی قياس ....................... بینما الترمومتر الطبی فی قياس س 
" - يتركب الجهاز العصبى من جھازین رئيسيين هما ب و سسب 
٤‏ - يتحكم مسستمت....-اقى الأفعال الفتعسة. 

٥‏ - وظيفة الطر فين ..................... الإمساك بالأشياء وتناول الطعام والشراب. 








با با جا را ا رونو بيجو 5 


فا ماذا يحدث إذا؟: 





سا سا ساس اس سر سے ےس ےب بے ہے لا اڈ 8 


العلوم - للعف السادس الابٹدائی 


ا 





. ياول : 3 
۔ القصل الدراسى أ 7 ہت وا 





حه صوب ب 111578111161و ئن 


ن سلاج التلميذ العامة 
۱ 


ئ ينر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين؛ 
و الغاز الذى يستخدم مع غاز الأسيتيلين فى لهام المعادن هي 
(الأكسجين - النيتروجين - الهيدروجين - الارجون) 
(الكوع - الركبة - الجمجمه - الكتف) 
(قمة جبل - سطح الأرض - مركز الأرض - لأعلى) 
(لوحين زجاجيين ملتصقين - 
لوح زجاجى رقيق - لوح ژجاجی سميك) 


۲ے مفصل RDN‏ ا وا من المفاصل واسفة الحركة, 
٠‏ وزن الجسم يؤثر دائمًا فى اتجاة؛ 
) - ثصنع النوافذ الزجاجية العازلة للحرارة من؛ 


لوحين زجاجيين بيئهما مسافة من الھواء - 
7 جسم كتلته على سطح الأرض 1 كجمء.احسب:.. ١‏ 


5 ۱ وزئه على سطح الأرض.‎ - ١ 

؟ - وزنه على سطح القمر. 
: إكتب المصطلح العلمی: 

١‏ - مؤشر يساعدنا على التعبير عن مدى برودة أى سخونة الجسم. 

؟ - عملية يتم فيها استھلاك ثانى أكسيد الکربون وإطلاق غاز الأكسجين. E‏ 

٣‏ - وحدة بناء الجهاز العصبى. 

۱ وحدة قياس وتن السا‎ - ٤ 
ب علل لما یأتی:‎ 

١‏ یجمغ غاز الاکسجیخ بإزاحة الما لأدقل. 

۲ - يمتد الحبل الشوکی داخل العموذ الفقارى. 
' صوب ما تحته خط : 

-١‏ زيادة نسبة غاز النيتروجين تؤدى إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض. 

"- قوة الجاذبية الأرضية تظل ثابتة بابتعاد الجسم عن مركز الأرض. 

- النخاع المستطيل مسئول عن المحافظة على توازن الجسم أثناء الحركة. 2 

حا 


او تہ ع تح اج صمح م م مد هيت من ع و سد جح دج دج رح م واج عات 
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-٤‏ السائل المستخدم فی صناعة الترمومتر هو الماء. 


با انظر إلى الشكل المقابل؛ ثم أجب: 


؟ - أكمل البيانات على الرسم: : 


ےھ کک ئن کات ۔ز چ سی ا نرہ سے ا ا ید ا ا ل ل ا یہ دہ لد ید یو ا اع ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا اس مي ا 
ہے 
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i 
00 
کر رج‎ 


نان 


الل 
یور وربا و رر یرش 





0 اکٹر الإجابة المخيحة مما پائی: ٤‏ 


1 كجم؛ لان كتلئه على سطح الأرض تساوى؛‎ ٠١ إذا كانت كتلة جسم على سطح الفمر‎ > ١ 
نیوٹن, ظ ا‎ ٠١ 7 كجم.‎ ٠١ نيوثن, آ جا‎ ٠١ كجم, الا‎ ٠١ 
١ من أدوات قياس الوزن؛‎ - ٢ 


ٴا المیزان الحساس. ها الميزان ذو الكفتين. ا الميزان الرقمى. 
رو الميزان الزئيركى, 1 
- ورن جسم كتلته ٠٠١‏ جرام على سطح الأرض يساوى تقریبًا: 


ا 1 ئیوتن, ايه ۲٢‏ نیوٹن, کے ۰ نيوتن. و ھ2 ۲٠‏ نيوتن. 
- النيوتن يساوى تقريبًا وزن جسم كتلته: 
E‏ 5 جرامات, 5 ٠6٠‏ حرام. 


6 - كتلة نصف لتر من الماء تساوى: 


َج ® هاه ١‏ جرام. رو ف ف ١ Qa‏ حرام. 


٤ 1‏ جرامات, 5 ۰ جرامًا, 3 


E 0 © ٠ ۶ 1‏ 
جرام. فأ ...م حرا ام. ۹ 


- إذا کان وزن جسم فى منطاد ساکن 
على سطح الأرض هو: 


1811 نيوتن. با 14 نيوتن. 


مرتفع عن سطح الأرض يساوى ۷۰ نیوتن: فإن وزن الجسم عندما يكو 1 


' ۱ 6 ۷۰ نيو 3 : ا 5 و ۹ : 
= زل ايها أسرع توصلا للحرارة؛ ` 


ا:1 الألومنيوم. ابا الحديد. 
۸ - من المواد رديئة التوصيل للحرارة: 
١أ‏ الحديد والالومنیوم. الب النحا 
۹ - تعتمد فكرة عمل الترمومتر على: 
1 تغير حجم الفازات مع تغير درجة الحرارة, 
گا تغير كتلة الغازات مع تغير درجة الحرارة. 


کا النحاس, د الزجاج. 


e aE‏ ا ا EE‏ ہہ مت الا 
FS‏ یں شکوت نک سرت یلست 


۱ حا FR‏ 5 ا ٭ کا ا 


1 پر حچجر السوائل مع تغير درجة الحرارة. 
وت 1 
٦‏ تغیر كتلة السوائل م تغیر درجة الحرارة, 


1010198 1 یہ ا فا ہزرہ رد مد روس ا ا پر از ا بعر ا شید جوا ملا ند نل و اہ جار لہ را و با گرا ل لا ري رز را زاب شید ل ا و بد اد ا کہ کرد رہ ا لد گار و تد دہ کو و وا وو دیحو جو تع اج صوں وص و لی اتی یہ یر ای یی سو 
د ود : 1 


© 


حة ضوبج ب أت]١‏ ]د15 هنا 
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وردت بموقع الوزارة ۱ 27 


. يختلف الترمومتر الطبى عن الترمومتر المثوی فی؛ 


: 3 نوع المادة الموجودۃ فی ۱ الا 
١‏ لمستودع, ايا : ۱ ٦ = 5 1 0 ۱ ١‏ = ۱ 
ج نوع المادة المصنوع منها, ا 


ل مما يلى من خواص الزة ات تاثر حجم السائل الموجود به بتغیر درجة الحرارة. 
وا وا ا اا 'زثبق كسائل ترمومترى, ما عدا 
1 جيد التوصيل للحرارة, 


9 يعطى مدى وحن الغ درجة رارق 7 لا يلتصق بجدران الأنبوبة الشعرية 


.کو سعد کو .بت مد .سد دم سر 
ھا اده : - 7 


لب مادة منتظمة التمدد. 


| الأكسجين. 9 فی یز € ثانى أكسيد الكربون. د بخار الماء. 
٢‏ ۔ عمليات التنفس والاحتراق تستهلك غاز: 
1 ااج © النيتروجين. © الارجون. د ثانى أكسيد الكربون. 


1 لق فوق أكسيد الهيدروجين فى وجود ثانى أكسير المنجنيز إلی: 
13 ا أكسجين وشيدروحين. أب أ أكسجين وما 


8 هيدروجين وماء. د هيدروحين ومتجديز. 
1 أى الغازات يمكن الحصول عليه طمن فا3 حمض 


الهيدروكلوريك المخفف إلى مسحوق كربونات الكالسيوم؟: 


إ النيتروجين. + الأکسجین. € الهيدروجين. .د ثانى أكسيد الكربون. 
او 
1 النصفين الكرويين. ابا المخيخ. ج النخاع المستطيل. د الحبل الشوكى. 
۷ -أى مما يلى مسئول عن المحافظة على توازن الجسم؟: 
أأ النخاع المستطيل. ب النصفان الكرويان. 
اج الحبل الشوكى. وق المخيخ. 
۸ النخاع المستطيل مسئول عن: 
أ التحكم فى الحركات الإرادية. ب المحافظة على توازن الجسم. 
ا تنظيم العمليات اللاإرادية. ْ د الأفعال المنعكسة. 
۹ی مما يلى من المفاصل محدودة الحركة؟: 
ڑآ الکتف. | اب المعصم. أ الرسغ. اد الكوع. 


ہے سے ہے ہے ےہ جح - 7 


ا٠‏ قطعة من الصخر وضعت فی إحدص کفتی ميزان وكان مجموع كتل الأثقال التى وضعت فی 
الكفة الأخرى لکی تتزن الكفتان يساوي ۳٠١‏ جرام. أجب عما يلى: 

1 أ ما كتلة قطعة الصخر؟ وما اتجاه تأثير كتلة هذه القطعة؟ 

ٹا ما وزن قطعة الصخر؟ وما اتحاة تأثير وزن هذه القطعة؟ 

© ما أثر تغيير المكان على كل من كتلة ووزن قطعة الصخر؟ 


كت سمت ست حت بس کت حت کہ ست حو ہے ہے ہے سج سے o‏ 
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حة وبي ب Uğ1I110CA1111€1‏ 





٭ اذکر وظيفة واهدة اكل مما 7 ج النصفين الكرويين, 
1 2 الشوكى. ف الفهود الفقارى' ١‏ 
۳ ۔ فسر ما پلا : | 5 
1 بوجد اختناق فى الأثبوبة الشغدہ 32 1 
۱ غليا و0 1 
ا لا يستخدم الترمومتر الطبی لقیاس درجة غليان ا 
8 بستخدم الزة فى صناعة الترمومترات؛ 0 
| الأ ص 5 
3 : طبقة الأوزون لھا أهمية بالغة فى حياة وت جار اس الرائة ت۷ 
فل يتكون راسب آپیشن عند إمرار غان ثانى أكسيد الکرہون فى ماء الجير اسر تی 7 
٤‏ - ماذا يحدث فی الحالات التالية؟: 1 
١‏ أ أ عدم وجود النيتروجين فى الهواء الجوى. 
اب زادت نسبة غاز ثائى أكسيد الکرہون باستمرار فى الغلاف الجوى. 
ج عدم وجود مفاصل فى الهيكل العظمى. 
د عندما يصبح مفصل الركبة من المفاصل واسعة الحركة. 
او ؛ الإسراف فی تناول المواد المنبهة. 


لما ل ا عو ا وی ا 
2 کر پا E a‏ لے 3 
يي كد وه هد ذا ها ركد لود أي يك ود يك كد كت أ كك کا كه رکا ا لا وکا زا و د كد د د GSO‏ لك Ra‏ د كد روا د اك يي و و اك ا اه اع ا كد ع ا عد فا للا كت كن وك كن يت كت عم د عم مخ مم عن كن كم كاه هد كا 


/ 





' 


0 أكمل العبارات التالية بالکلمات التی تجعلها صحيحة وذات معنى: 
١‏ - الجھاز الغضين الطرفى يتكون من الأعصاب ةق سسس 
۲ - يحاط محور الخلية العصبية بطبقة ...... 
۳ - يتكون المخ من النصفین الكرويين ق مي ق س 
٤‏ - كثرة تناول الشاى والقهوة تسبب اضطراب فترات النوم وضربات القلب» و ........ 
اختر الإجابة الصحيحة مما یأتی: 
١‏ - السطح الخارجى للنصفين الكرويين يعرف بالقشرة المخية؛ وهى ... بس اللوت: 
ا - سوداء - برتقالية .| 


تا 
۶ 


؟ - من الأفعال المنعكسة: 
(ضربات القلب - الذكل بعتن الجوع - غلق العين عند اقتراب جسم خارجى منها - جميع ما سبق 
۳ - المراكز الحسية الخمسة تقع فى: (النصفين الكرويين - المخيخ - النخاع المستطيل ` 


03 





العلوم » للصف السادس الابتدائص ٭ 





55 


يبن فعا داش 
م2 ہچ سويد ہوا 
7 يلاك لقان و سار مت عو ا ای يح ا پر 
سس ہے کت مو کس الطمى ‏ ۳ ۱ 8 و 
یدوس A‏ الس تکاس تا ای اق يتالا رصاح تيك موا رق ظرفق 
ود باهم کش کی اردور انی * - یجمع غاز الأكسجين بإزاعة الماء لأسف 
د تدم اق وص أسطواتة أكسجين اثثناء افلس فى العاء. 
ٍ + تيقى تسبة الاکسجین ثليتة فى الهواء الجر 


سے 8 


الیلاستیشہ بيتما تصنع الاوائی ناته 


ئ على الرغم من اسنهلاك جزء كبير مته فى عمليات التتفس 
ہے وو ھی اا ہ۔ 3 دان > : 

۱ رک اد ا مرا اتی شر بوي مک 
+ - اة والورَن 


الأرشى. 


؟ وان : 


؟ - اقترمومتر الطبى والترموعتر المثوى. 
جيدة التوصيل للحرارة. 


+ المواد وديئة التوصيل للحرارة واالعواء 
:- ار الاکسجین وغاز ثاتی أكسيد 

ر ما یحدث فی الحالات الآتية؟: 

١ ۱‏ - اصطام ركيتك يجسم صلب ٢‏ - تعاطى أحد الأشخاصى الم خر الد 
ظ 7-الإسراقف قى نتاول الشاى والقهوة خاصة فى قترة الامتحاتو_ 

-١ '‏ ٹتی أكسيد العتجتيز فى تحضير غاز الأكسجين. 

*-الزثيق قى الترموعترات۔ ؟ - الخلية العصبية فى جسم الإنسان. 


00 


3 ۶ ایی . 





أ۲ 

: كمل العبارات الآتية: 

؛ ١‏ - نقاس الكطة بوحدة الكيلوجرام بيتعا یقاس الوزن بوحدة 

٢‏ - العوامل التى يتوقف عليها الوزن وكتلة الكوكبء والیعد عن مركز الكوكي. 

”دزن الجسم على سطح القمر یساوی .ع وزته على سطح الأرض۔ 

| * - وزن الجسم على سطح الأرض يزداد بزيادة سے 

' * - كلما زادت كتلة الكوكب الموجود عليه الجسم زادت س الكوكبء وزاد وزن الجسم. 

۰ >الوژن فو 5 ۷ - الحرارة ھی صورة من صور --:----_ 

8 " درجة الحرارة هى عبارة عن مؤشر يساعدنا على التعبير عن مدی ۔۔- 
١‏ - العواد جيدة التوصيل للحرارة هى المواد التى ےہ مث التحاسن۔ 

۱ "لواد رديثة اقتوس الحزارة هن المواذ الٹی ت مثل الخشب 




















MOSHI‏ کت 


"کی ۔ تصن اراہس #للبتتنال _ االقعمال الدراسئ الأول 


حه اک ر 1١٤1ا‏ 








ورس پر ری مشیر ات و د 
استقدم الحرارۃ فى سناعة وممصیر الموجود به مع تغير درجة الحرارة. 


¥ = اص Nz‏ . 7 . 9090 تممه 
ا E‏ - يستخدم الترمومتر المثوى فی قياس 
من ابواع الترمومترات وی اس EE‏ 
“بنع عو الاو پور ع راد الغ : 
- يستهلك الا "کسجیی فی میتی سس والاحتراق. 
۷ من استخدامات غاز الاگسسع سسس 
۸ - يتيعث غار ثائى أكسيد الکریون تتيجة احتراق المواد .......... هثل الخشب» وكذلك من تنفس الكائزار. دی 


15 من خصائص غاز ثائى أكسيد الكريون أقه سسس 








۰ - يشكل النيتروجين .7 من الغلاف الجوئى. 

١‏ - يركب الجهاز العصبى من جهازين رئيسيين هما والجهاز العصبى الطرفى. 
؟؟ - يتركب المخ من المخيخ» و والتصفين الكرويين. 

*؟ - يتكون الهيكل المحورى من الجمجمة, و ء والققص الصدرى. 

ضع علامة (/) أو (×) أمام العبارات الأتية: 


۲ نتقير الكتلة يتغير مكان الجسم.‎ - ١ 
)( يستخدم الميزان الرقمى قى قياس الوزن.‎ - ٢ 
۷ عن العواد رديئة التوصيل للحرارة التحاس.‎ - ٣ 
)( الالومتیوم يوصل الحرارة أسرع من التحاس.‎ - ٤ 
٢+ الزتيق ردىء التوصیل للحرارة.‎ - 
یستحدم الترموعتر المتوى لقیاس درجة حرارة الإتسان. ا‎ - 
)( غار ثانى أكسيد الكريون يعكر ماء الجير الرائق.‎ - 
)( یسمی التيتروجين بالآزوت ومعتاه (غاز الحياة).‎ - 
)( 
)[( 
0 
3 
و7‎ 
( 
)ا‎ 


لے ب <ج اص 


- تثیّت يكتيريا العقد الجذرية قى التياتات البقولية تیتروجین الهواء الجوى. 
٠‏ یقع النخاع المستطيل أمام المخيخء ويصل المخ بالحيل الشوكى. 

١‏ - يخرج من المخ )١١(‏ أزواج من الأعصاب تعرف بالأعصاي المخبة. 

۱ مقصل المعصم من المقاصل واسعة الحركة.‎ - ١ 

۳ - الحيل الشوكى مسٹول عن الأقعال المتعكسة فى الاتسان۔ 

5 - المحيخ هو مركر التحكم الرئيسى قى جسمك. 

١‏ - يستخدم غاز ثانى أكسيد الكريون فى صناعة المياه الغازية. 

اكتب المصطلح العلمی لكل مما بأتى: 


نہ چیہ و بد وجا جج یہ جب با ہہ با لہ ہی ع بط بی ہد وه بج ہد مد ماه ہہ سو و ےی ہے ہب ( )ید یی لع دا ا یا ا ید ا ا ید a‏ 


١‏ - مقدار ما يحدويه الجسم من مادة. لمع 
۴ کوچ حذت الارشی [لأأحصا ظ 

وة جذب الارض للاحسام. ۱ ظ 
١‏ . 2 007 


العلوم - افصف السنادس الا بتدانٰ ۔ لدل الدراسی !فلا ۷ 


ح4 ضوب ب إت1111ونات2111نا 0 


وت بموقع الوزارة 
به" 


أ رواد لا تسمح بسريان الحرارة شلالها. 
۱ 1 . را تستخدم لقیاس درجة الحرارة, سیت 
ظ ۱ . از يعكر ماء الجير الرائق, EEN‏ ) 
. ماز يستخدم فى تحضیرہ محلول فوق اید ۱ ١‏ 
ماز يتج عن تفس الإئسان؛ ویخرچ مع هواء 
٘۔وحدۂ ہناء الجھاز العصبی, 
۱ إ١‏ علبة عظمية يوجد بداخلها المخ, ) مض ۸11 


ظ ا ١‏ )۔ سیت سا 
لی بت اد ز العصبى مسئول عن نقل الرسائل العصبية أجزاء ١‏ مختلفة 
لی المخ والعکس, س اجر لجسم المختلفة 


الهيدروجين, الم سا 


ےد ہک جود د اک ايد سس بج 


ظ ا کس کہ ۱ رش 11 
۲ - بترکب من ۳٣‏ فقرة عظمية. ۱ : 
' ۲ مجموعة من | 1 ل تتيح الحركة فى اتجاه واحد فقي ) 
ْم 0 العبارات التالية: سز ب وده سمي wor‏ عدو 8 208 عه سودي ع يايو و ومن فو 


1 


١ 1‏ - مفصل الكتف من المفاصل الثابتة. 
| ؟ - يبلغ عدد الأعصاب المخية ١١‏ زوجًا. ٢‏ - يعمل الحبل الشوكى على تنظيم ضربات القلى. 
ظ  .‏ يقع المخيخ فى الجهة الخلفية للمخ أعلى النصفين الكرويين. ظ ۱ 
5 - محور الخلية العصبية مغلف بطبقة جيلاتينية, 
1١‏ - يتكون التشابك العصبى نتيجة اتصال محاور الخلایا العصبية مگا۔ 
۷ - یذوب غاز النيتروجين فی الماء. ۸ - يستخدم 220 
؟ - يتكون جزىء غاز الأوزون من أربع ذرات من الأكسجين. 
-٠‏ يبدأ تدريج الترمومتر الطبى من درجة حرارة ۳۷ درجة سيليزية إلى ٤٤‏ 
إلى عشرة أجزاء. 
١١‏ - المعادن المختلفة تنقل الحرارة بدرجات واحدة. 
١‏ - كتلة جسم على سطح الأرض ٦‏ كجم تكون كتلته على سطح القمر ١‏ كجم. 
٢‏ - كتلة لتر ماء مقطر تكافئ ٠٠١‏ جرام. ٤‏ السائل المستخدم فی الترمومتر الطبى هو الكحول. 
) نخير الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات الآتية: ْ 
ظ -١‏ المفاصل التى تتيح الحركة فى اتجاه واحد فقط هى المفاصل: (الثابتة - محدودة الحركة - واسعة الحركة) 
. !- تعرف الأماكن التى تتقابل فيها العظام معًا ب : (الأوتار - المفاصل - العضد) 
' - الكوكب الذى يكون عليه وزن الجسم يساوى ٦‏ أمثال وزنه على القمر هو كوكي: 
(المريخ - الأرض - المشترى) 
؛ - الوزن بالنيوتن = الكتلة ہالکیلوجرام × س 1س 1.۰۰( 
'- إذا كان وزن الجسم على سطح الأرض ٦‏ نیوتنء فإن وزنه على سطح القمر يساوى : 


(2 نيوتن - واحد نيوتن - + نيوتن) 


درجة سیلیزیةء وكل درجة مقسمة 


ا اك ج ا کر و ل الك می للك لد الك .سد ل سے 


١ 


"وم للصف السادس الابتدالی ۔ الفصل الدراسی الأول 





حة وني ب UdI110Cd1111€1‏ 









۶ 0 
- ہو و‎ aor a 


_تدریبات غامة علص الفصل الدراسص الأول 


اتب ۴ 


1 يك + 5 سےا ع نے 
لم سيد ہے ہے چیا 


(المخ - الحبل الشوکی - جمیم ی 


5 ٹن سمل فا یی ہا ماپ یمم یس یں 
يم مووي سه ب رمد سی ٠‏ 


1 ۱ 7 - يتركب الجهاز العصبى المدكذكا ر ري بر يونات الكالسيوم وحمض الهيدر وكلورين ر۳ | 
0 ااا سس ےت (لاكسمين - اليتروجين - ثاتى ایر رن | 
ا مادة تسمی: ا 
1 ْ ۸ - عند مرور هواء الزفير ہماء الجیر الرائق؛ ips‏ 8 م - أكسيد الكالسيوم - ھیدروکسید الاس ظ ا 
6 اذکر السبب العلمی لكل مما پاتی: f‏ 
ظ وا per‏ وہ 7 ينما تصنع المقابضن من البلاستيك أو الخشب. 
؛ ۲ ۔ تصئع أوائى الطهى من الألومئيوم؛ بی ظ ۱ 00 
: ۴ - يجب وضع المیزان ذى الكفتين أفقيًا على سطح ثابت. ا 
٤ ْ‏ -يتمدد سك المیزان الزئبرکی عند تعليق جسم به. ' 31 
o +‏ “شتلق وزن الجسم علی سلح آلا رضن عله على أئ کوکب آخر: ظ ١‏ ا 
+ - يختلف وزن الشخص الموجود فى منطاد عالِ عن وزنه على سطح الارض٠‏ 0 
)| » - يوجد اختناق فوق مستودع الزثبق فى الترمومتر الطبى. ْ 
ed E‏ كن فقس غاز الأكسجين بدون تغییر فى الكمية والخواص. ٤‏ 
د لها غاز الأوزون مم جا نی اليد ٠‏ 
٠١ ٠‏ - زيادة نسبة ثانى أكسيد الكربون فى الطبيعة فى السنوات الأخيرة. 0 
-١١‏ يستخدم غاز ثانى أكسيد الكربون فى إطفاء الحرائق. 1 
١ ۱‏ - تضاف الخميرة إلى العجين عند صناعة الخبز. ” ؟21“غان ثانئ أكسيد الكربون-مهم للطبيعة. 1 
١١ ٠.‏ - یسمی غاز النیتروجین بالآزوت. 
٠ ١‏ - ضرورة الابتعاد عن تناول الحبوب المهدئة والمنشطة. 31 
: 5 - للمخيخ أهمية كبيرة فى أثناء حركة الجسم. ١1‏ - إصابة النخاع المستطيل تحدث الوقاة. f‏ 
3 18- سحب اليد بسرعة عند الشك بدبوس أو ملامسة جسم ساخن. : 
1 ۱۹ - الهيكل الطرفی مهم لحياة الإنسان, ٠‏ - توجد الغضاريف بين فقرات العمود الفقاری۔ 
١ ١‏ - وجود المخ داخل الجمجمة. ٢۔‏ تناقص المساحات الخضراء ضار بالبيئة. 
٢٢ |‏ - تستخدم أسطوانات من الأكسجين فى أثناء تسلق الجبال.. . . 


اذكر أهمية كل من: 1 
1< الجاتبية اگرضرق * +الترمومتراك...  ۴٠‏ ٭ المیزان ذى الكفتين. ٤‏ - الميزان الزئبرگو* | 4 
ه - المقابض البلاستيكية فى أوانى الطهى. ٦‏ - غاز النيتروجين فى الطبيعة.  -١‏ القفص الصدركا | 
۸ - الغضاريف. ٩‏ - المفاصل. ٠‏ - التفرعات الشجيرية فى الخلية العصبية. 01 
قارن بین كل مما يأتى: 

١‏ - الميزان ذى الكفتين والميزان الزنبركى من حيث الوظيفة. 

۲ - الجهاز العصبى المرکزی والجهاز العصبى الطرفى. ۳ - الهيكل المخورى والهدكل الطرقى» : 


)...........(ع.....م 
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0 
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العلوم ۔ للصف السادس الابتدآناي ۔ انفصل الدراسى الأول 





حة صوپب ب إت11]1ت0ت111ننا 





۱ بموقع الوزارة 
تا 
وزڈ 





۱ اما واهذا لکل من: ۱ 
١‏ اد ية التوصيل للحرارة. ظ ؟ - الەواد رديثة التوضيل للحرارة. 
١ ۲‏ اس يأكسى أسيتيلين. 4 - ماہ الجير الرائق: ‏ 27 
وس أكسيد ريد المنجنیز فى تحضیر غاز الأکسجین. ٦‏ غاز ٹائی أكسيد الكربون فی الحياة البومية. 
| ى, الزيتروجين فى الحياة اليومية, 
ا مما پاتی؛ 
ا ا الکلةہ ٰ ۲ - الوزن, 
١ ٠‏ الحدادة: ؛ - درجة الحرارة. 
: .. المواد حیدۂ التوصيل للحرارة. 


8 0 رریئة التوصیل للحرارة. ! 
بك تتوقع أن يحدث فی کل من الحالات الأتية؟: 
ا رة اك التنظيف قبل التسخين وبعد التسخين. 
+ بع صن ید اود لطي 
۱ ۔نقص كمية الأكسجين فى الطبيعة. 
۲ ر یچین نی اَل 
گا ,.إنالم توجد جاذبية أرضية. 
الإسراف فى تناول المواد المنبهة. 
: مل من العمود ( أ ) ما يناسب ما فى العمود (ب): 

















١-وحدة‏ قياس الوزن. 
۲ - وحدة قياس درجة الحرارة. 

٣‏ - وحدة قياس كتلة الأجسام الثقيلة. 

٤‏ - وحدة قياس كتلة الأجسام الخفيفة. 

۰ وحدة قياس الحجوم.‎ - ٥ 








١‏ هق العواد وديكة التوصهل للغوارة, 
۲ - يوضل الحرارة أسرع من الألومنيوم. 
۲ - سائل يستخدم فى صناعة الترمومترات. 

. سائل يستخدم لتطهير الترمومترات قبل الاستخدام.‎ - ٤ 
ظ 9 - يستخدم فى صناعة الأسمدة.‎ 






2 ۱ لوم + الشف السادس الابتدائی ۔ الفصل الدراسی الأول 









حك کب ب UAIIIOUdI1IIEI‏ 





ل ا ٭ریبات عامة علس الفصل الدراسص الأول 





“أل الأغصاب المطهة: 

| # الأعصصاب الشوكية؛ 
ظ © النشاع المستطيل! 
| ل الحبل الشوگی: 

| فى المخ: 

| از النصفان الكرويان؛ 


. العمود الفقارى: 
ج المفاصل: 


ل الغضاريف: 


:3 المفاصل واسعة الحركة: 


بیس چب يت ملا جد يك یک :ھی ری پیر يواد 2 يه اہ مد دہ يو وا رر و يو ید .رہ برقا و يد برقا لو 95 55 و بو 1 4 ا جنا بي وا ب وق روا رود مود روا E‏ بودن 1 يو يع عو رود ود CD‏ وہ سوہ .ید ELLES DD CDT CC LCCC‏ 


022 رپ ا 


ع و ع چہ ير ع و جب و جو جو اد یہ و جم یس لق 





حة صوبيا ب إت211]1ن0ت111ننا 






ا ل عن الأقمال المتعكسة يي رگ 0 


ام عددة) ۱۲ زوجًا من 
| وگ بود دال علبة عظمیة تسمى الجمجمة. 


ا یسل على مقع تمتکاد الفقیات 


٣۳‏ - يتركب من ۲۳ فقرة. 
٤ |‏ - يتركب من ١١‏ زوحًا من الضلوع. 


هت المفاصل محدودة الحركة: 


| ۷ - تحمى المخ وباقى أعضاء الرأس 





١‏ - احسب وزن جسم على سطح الأرض عندما تكون كتلته ٠١‏ كجم. 
ساس مہ ا ا و ان 

۳ - احسب كتلة الجسم عندما يكون وزنه ٠٠١‏ نيوتن. 

1 : اذكر طريقتين من طرق المحافظة على الجهاز العصبى.‎ - ٤ 











ساٹ عن کی سياد اللاإرادية, . : 


یمیس ہا 
الأعصاب. 


و عددها ١؟‏ زوجًا من 


۷۔ يحافظ على توازن جسم الإنسان؛ 


م د وحدۂ بئاء الجهاز العصبى. 





؟ - هى الأماكن التى تتقابل العظام فيها. 


ه - تتيح الحركة فى اتجاه واحد فقط. 
١‏ - تتيح الحركة فى جميع الاتجاهات. 


العلوم ۔ تلصف الستدس الابتداني + رونےل الدراسى الأول ۲ ا 


جاب غن بعضها 
ننظابة 50-4 


e 2ا دھ 507356 7ك ع 0لاھ وو وووو و و و م ع‎ oa) 
عل و+غهححجك فد ” 1لللُجرجج/01/ 10 1370030661 از بي زر يرو بي يو يب ب ب 2كمخئئ2 111111110111111 ہوا ہن‎ 
ا11۱ 252222522 رسيي في ا ا اہ‎ 
ال لم ا‎ 
0ا ا می ےی ےآ ہے ہللا‎ 0 9 
ور وو وو‎ 201100 0:00 02: 0:00:07: 





إرعبارات التالية بكلمات مناسية؛ 


از يتكون الجهاز الھیکلی للإئسان من هيكل طرفی, 1 قشل اس 
٠‏ ي وحدة قياس الكتلة الجرام؛ ووحدة قياس الوزن 


لمعو وو فووو لوو 68+ ٤‏ ووو 


ج يستخدم الترمومتر. تد 000 ف رس برا ر 
| دم (/) أو علامة (×) أمام كل عبارة مما يلى, مع تصحيح العبارات غير الصحيحة: 
يوجد بالحبل الشوكى مراكز مسئولة عن الإحساس والحركة. 
:. اي الكتلة هى مقدار جذب الأرض للجسم. 
1 2 : تنتقل الحرارة من الجسم البارد إلى الجسم الساخن. 
0 اذگر وظيفة كل من: 
1 الفضاریف بین فقرات العمود الفقارى. ب الأعصاب. 
لزئبق فى الترمومتر الطبى. ۱ 
8 سمه فى صنع مقابض أوانى الطهى. 
0 إكتب المصطلح العلمى الدال على العبارات الآتية: 
ا أ جهاز مسئول عن التكامل والتنسيق بین أجهزة جسم الإنسان. 


سے #صييييية | سن 


۱ ج مواد تسمح بمرور الحرارة خلالها. .. د عضى مسئول عن الأفعال المنعكسة بالجسم. 


a 


إ) تخير الإجابة الصحيحة مما يلى: 

١ ْ‏ - كل مما يلى من مكونات الجهاز العصبى المزكزى. ما عدا: ظ 

ظ ١أ‏ الأعصاب الشوكية. . با النصفين الكرويين. © الحبل الشوكى.٠‏ : د النخاع المستظيل. 
۱ 81 0 كان وزن جسم على چ ا ٦‏ نيوتن» فان وزنه على يضح القمر: 





الج Es‏ ) ۱ 
إ تا لخدي ااك الومنيوم: © التخاس وا 2 الز جاع والخشب. :ف الألؤمئيوم والنحاس 


۷ "ليم - للصف الساجس اتان ۔ اقل :اراس الأول "7 ن س ۱ - | (My‏ 


حة كسوديا ب إت021111ت2111نا 


ا الاکن 5 8 ا N‏ 6 الق س “ل انی أكسيد آئکریون: 





و 1 11 1 1 1[ 1 س سمت 









کے جج ع عت ا 


ظ ىع على غاز ثانى أكسيد ا 
118 5 5-5 يحدو كا ١‏ لكربون, ا 
1 ز.۔ عند وضع شريط من المافنسیوم المشتعل فی محباد | ك 
1 / ١أ‏ الماغنسيوم, ابد الئینروجین: 
ا 1 ٢۷‏ فير فا یلی: 
ْ ا ظ 03 ١‏ يوجد اختنئاق فى الأنبوبة الشعرية فوق مستودغ 
8 . #6 يعطلى| اسمًا اقباس درجة الحرارة. 
اپ يعطى الز بق مدی و ا المخبا اذناء تحضيرة فى المعمل. 
ا ا يُجمع غاز الاكسجين اا الماء لاسفل فى الەخبار 
ر۳ اذگر أهمية واخدة لكل من: 
۱ 7 لکل من ۱ + غاز النیثروجین:٠‏ 
١‏ - المشيخ,. ؟ - الترمومتر الطبى. 
ز 4 صوب العبارات التالية: 
ا النحاس من المواد التی لا تسمح بمرور الحرارة خلالها. 
ب مفاصل الجمكمة من المفاصل محدودة الحركة. 
ا كلما زادت كتلة الكوكب قلّ وزن الجسم عليه. 
د الأكسجين لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال. 


1 ظ 
سس ليهات مامه ملي الفصل الدراسی الأول جت 
| اھت م اجس ی رو و ےی 


هل عند إدخال شريظ ماغنسيوم مشتعل فى مخبار به غاز الأکسجین: نتكون مادة سوداء اللون. 


li 
0 
i 
1 3 
RH: 
| 
ْ التموذج الثالة/,‎ 
0 : 
1 
5 
۴ 
۳۴ 
1 
1 


تخیر الإجابة الصحيحة مما يلاى: 
١‏ -إذا كان وزن جسم يساوى ٠١‏ نیوتن, فان كتلته تساوى: ظ 
٢ f‏ گجم . ابا 7 کین ج نے۳ كجم. 7ف Ves‏ كحخم. 





1-0 


٢٢  :‏ - من وحدات قياس الوزن: 
: 9 الجرام. 
٣‏ - بداية ونهاية تدریج الترمومتز الطبى هى: 
ٴا ۳٣‏ درجة سيليزية إلى ٤١‏ درجة سيليزية. ب٣٥۳‏ درجة سيليزية إلى ٥٤‏ درجة سيليزية. 
درجة سيليزية إلى ٤١‏ درجة سيليزية. 137" درجة سيليزية إلى ٥٤‏ درجة سيليزية. 
5 - يدخل غاز ثانى أكسيد الكربون فى صناعة: 
٠ ۱‏ الفولاذ. با البارود. ج النشادر. :3 الخيز. 
ه-أى مما يلى من المفاصل محدودة الحركة؟: 
ْ 17 الفخذ. ابا الكتف. 8 الرشغ. ا الركبة: 
:3 اذكر وظيفة واحدة لكل مما يلاى: 
< ١د‏ العیل الشوکی. ۲ - الميزان الژنبرکی. 


( اللتر. © النيوتن. ف انگل وحرایٌٰ 
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باول 
الملوم ۔ للضف السادس اثابتداتی ے الفصل الدرانى !"7 





۳ و سے ہیں اں 
| ھ 





یٹ 
ا 


سكم 


بارا وردٹ بموقع الول( وپ ا ب 7 ١‏ 
ا مم ME‏ و 


0 يزب الدفضوم العلمي لکل مما پئی: 


۱ ۔ أداة تستخدم فى تعين وز ١‏ 
1 2 ۲ فال يدخل فى هملية البناة الضشذفة : 
م استجابة تلقائیة من | لجسم نحو الەؤثران المختلھا, ا ا وا 
7 
:1 الوزن مقدار ثاہت لا يتغير بتفير المكا' ف ٰ 
۱ الا ا ا 8 الكهول هو السائل المستخدم فى الترمومثر الطبى. 
۲ از ثائی ٦‏ الکرہون ضروری لحدو ث عملیة الصرأ ری سو کن 
ہے fa‏ راسب سود عند إمرا ا١‏ اه 
زا بتكو د غاز ثانى أكسيد الكربون فى ماه الجير الرائق. 
بن ستندم الئيتروجين فى إطفاء الحرائق, نت 
, رين بحدث فی الحالات التالية؟: 
٠‏ .| جميع المواد التى يستخدمها الإنسان جيدة التوصيل للحرارة. 
ب تعرض مسمار خديد جديد للهواء الرطب عدة أيام. © تعرض الإنسان المستمر للضوضاء. 


ا من العمود (ب) ما يناسب ما فی العمود (ا): 
کہ ہم ہیں عد سس e‏ ا سے ۱ : 












:] المفاصل واسعة الحركة: ١‏ - تقاس بالجرام. 










با غاز الأكسجين: ۲ - تتيح الحركة فى اتجاه واحد. 
٤‏ الكتلة: | ۲ - يقاس بالنيوتن. 

غاز النيتروجين؛ ٤‏ - يشغل ۷۸ ۸ من حجم الھواء. 
3 المفاضل محدودة الحركة: ٥‏ - تتيح الحركة فی كل الاتحاهات. 


الوزن: - بثك يشغل خمس حجم الهواء. 





. أكمل العبارات التالية: 
أ نقاس الكتلة باستخدام الميزان ذى الكفتينء ويقاس الوزن بوحدة تسمى ........... 
ل من أمثلة المواد جيدة التوصيل للحرارة الألومنيوم؛ ى ......... 
گا بیدا تدریج الٹرمومتن الطبیٰ من ترجا تحوارة تب إلى دزجة ۲٦٢‏ 
ا ينتج غاز الأكسجين من عملية البناء الضوثى؛ وينتج ثانى أكسيد الكربون من عملية ......ہ...... 





0 يتكون الھیکل المحورى فى جس الإنسان من العمود الفقارى؛ و والقفص الصدری, 
نثیر الإجابة الصجيحة مما یلی: 


١-يتكون‏ القفص الصدرى فى جسم الإنسان من ست من الضاوع ےا ا 
٠١17‏ ازواج, بَا ۱١‏ زوجًا. ۶ زو جا 97 روما 





۱ !ُ لوم , لمي السادس الابتدائص - الفصل الدراسى الأول 


حة ضوبپب ب إت0031111ت2111نا 





تدريبات عامة على الفصل الدراسی الأول 


۲ - الجزء المسئول عن حفظ التوازن فى جسم سیت ج اع المستطيل. 7 اوي 1 
(# النصفان الكرويان. وت ں غاز؛ ظ دا الاوز“ ْ 
؟- تعتمد عملية البناه ابی في الثباك على 280 .. ١‏ ا نی اک ا کہ 
سني و الي 57 
4 - يتم قياس وزن الأجسام باستخدام الميزان' اج زی الكفتين. ڑا ديع ما سبي 
الزئبرکی, لے 
٥‏ - أفضل المعادن فى توصيل الحرارة هد ج الزثبق. 
أ الألومئيوم. ۱ © التعامن' ا 
۴ اكتب المصطلح العلمص المناسبا؛ 7 أدوات تستخدم فی قياس درجة الحرارة. 1 0 
أ مقدار ما يحتويه الجسم من مادة: مم تقابل العظام وتسمح بالحركة. ٠.‏ 
غاز يتكون من ثلاث ذرات من الأکسجین: ظ 
علل لما یأتی: ان إا النخاع المستطيل تؤدى إلى الوفاة. 
أ تضاف الحميرة إلى العجين. بخ گا 
ج: يستخدم الألومنيوم فى صناعة أوانى الطهى. 


٦‏ أكمل العبارات التالية: 
5 من أمثلة المواد رديئة التوصيل للحرارة الخشب» وسح 
عدد فقرات العمود الفقاری للإنسان BN SCs‏ 
ج عدد الأعصاب الشوكية ۳۱ زوجًاء وغدد الأعصاب المخية س 


اد تصنع مقابض أوانى الطهى من ٠...٠...‏ 
ه تقاس الكتلة باستخدام الميزان ذى الكفتين» ویقاس الوزن باستخدام الميزان ٭.............. 


د النیتروجین. 


احم ؛ 





لحا 


۴ 


. زوحًا. 


و. يتم تحضير غاز ......... 


“25 تخير الإجابة الصحيحة: 
-5١ ١‏ الغاز الڈی یعکر ماء الحدر شو غاز: 
أ: الأكسجين. ب النيتروحين. 5 ثانى أكسيد الكربون. 1 ؛ الأوزون. 
۲ - إذا كان وزنك على سطح الأرض هو ٠٠١‏ نيوتن» فإن وزنك على سطح القمر سيكون : 
۳ - تقع مراكز التفكير والتذكر فى: ظ 
أ النخاع المستطيل. ب الحبل الشوكى. . .ج المخيخ. ا النصفين الكرويين 
٤‏ - من أمثلة المفاصل واسعة الحركة مفصل: اما e‏ و 
: ُ ام ۱ © الفخذ. اج الکوع. یحو جمیع ما ملق 
: ه - يستخدم فوق أكسيد الهيدروجين فى تحضير غاز: ظ 5 ا 
. ا" الھیدروجین ا الأكسجين. گا النيتروحين. الدب ٹانی این الكربولا 


۷ 


1 
| 
| 





العلوم - الصف السادس الابتدائی ۔ الفصل الدراسى e‏ 


حه ضوب ب uUadIIIOCad1111&I‏ 


پتہارات' و عق وہ 7 ب ن وھ ل سیت 
1 ظ ۱ لد iT‏ 


. رمصطلح العلمی المناسب: 
1 1 وة جذب الأرض للجسم. اب لهب 
5 , كز التحكم الرئيسى فى جسم الإنسان, 


.. یلق تفصل بين فقرات العمود الفقارى؛ تحميها من الاحتكاك ببعضهاً. 


يستخدم فى قطع ولحام المعادن, 


8 


هلل 
١‏ [: يوجد اختناق زجاجى فى الترمومثر الطبى, 
ب پختلف وذن چ على سطح الأارض عنه على سطح كوكب آخر, 
8 قزر غاز ثاتى أكسيد الكربون فی إطفاء الحرائق. 





. ييل العبارات التالية: 
ٴ زوة جذب الأرض للجسم تسمی وزن الجسم, وتزداد بزيادة ۔۔۔۔۔.۔۔ 
ب من أنواع الترمومترات: المثوى؛ ق س 
8 يعتبر احتراق المواد العضوية, ف سے من مصادر غاز ثانى أكسيد الکریون. 
ر مركز التحكم الرئيسى فی جسم الإنسان هو المخ؛ ویوجد بداخل علبة عظمية تسمی :....... و 
ف يتركب الجهاز الهيكلى للإنسان من هيكل محورى؛ وهيكل س 

( مین المفهوم العلمی: 

e مقدار ما يحتويه الجسم من مادة.‎ ١ 
FS, المواد التى تسمح بسريان الحرارة خلالها.‎ 
استجابة تلقائية سريعة عند تعرض الجسم لمؤثر خارجی. اس‎ ٢ 
83 ؛-جھاز مسئول عن التكامل والتنسيق بين أجهزة جسم الإنسان.‎ 

/ آمد كتابة الجمل الأتية بعد تصويب ما بها من الخطأ: 37 
١‏ - تفاس الكتلة بالنيوتن الذى يكافئ ٠٠٠١‏ جرام. ۳ ظ ا 
۲ يغتبر الحبل الشوكى هى آلمسٹول عن تنظيم العمليات اللاإرادية الم . .. ظ 
دنعل فوق آکسید التيتروجين إلى مام وكيتروجية فی ؤجود ثاتن أعمید الي 

| ملل لما یاتی: 

١‏ - يجمع الأكسجين بإزاحة الماء لأسفل أثناء تحضيره فى المعمل. 

-١‏ يلزم عدم تناول الأقراص المنومة إلا بوصف الطبيب. 

١‏ - يستخدم غاز ثانى أكسيد الكربون فى إطفاء الخرائق. 

٠٠. يديط القفص الصدرى بالقلب والرئتين.‎ -١ 

ناذا يحدث فى الحالات الآتية؟: 

١-ترك‏ قطعة من سلك الحديد المستخدم فى تنظيف الأوانى فى جو من الهواء الرطب.  ..‏ , . .. 

- تناول المواد المنبهة دون استشارة الطبیب. ‏ " - اشتعال شريط ماغنسيوم فى جو من الأكسجين. 


۱ العلوم ۔ الصف السادس الابتدائی ۔ الفصل الدراسى الأول 





حة صوب ب UdI110Cd1111€1‏ 


مجاب عنقا بنهاين , 


e 
۲ 
5 kk 


ma,‏ ان ma‏ 4 ت ميد مه جو 
سے ا ا اا ا تک ٢‏ سے ۔ کے 


EEE 5‏ 
ڈ ہش 
سے جا لت ریش رح يد ےت 


= 





و مسد ييهيم نے 


1 :| أكمل ما پاتی: 


î‏ ہا 
۴ دنا 


١‏ - يتركب الجهاز العصبى المركزى هن ١‏ ان كات سيل 
ا لای کا سس ایا یلا ی ر اا 
: ۲ ہیں تقاس بق 7 درجة بلدز يه إلى نو اڈ : 
: رد الت مومٹر المثوی من سا کک ےی 
؟> يبدأ شري التيهد سا سس القلب والرئنیں: 

ب صوب ما تحته خط؛ 7 

7 ۱ 00 ۱ ا 
ظ ١‏ - غاز ثانى أكسيد الكربون شحيح الذوبان فى 
ظ ۲ - مفصل الركبة واسع الحركة. ظ 
ظ 4 ) أو ) امام العبارات الأتية؛ 
۱ 05 علامة (7) أو ۱ 7 
١ ۱‏ ضع )۷۸ : 


۱ نر کے 


ای ناه (غاز الحياة). ض 103 

۱ یسمی غاز النیتروجین بالآزوت ومعناہ (غاز لحي“‎ - ٣ 

1 يجمع غاز الأكسجين بإزاحة الماء لأعلى.‎ - ٤ 
بَا ماذا يحدث إذا؟:‎ 

١‏ - اقترب جسم خارجى من العين فجأة. 

۲ - وضع شريط ماغنسيوم مشتعل فى مخبار به أكسجين. 
|؛ اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: ) 
١ 0‏ - يستخدم ماء الجير الرائق للكشف عن وجود غاز: ٠‏ (الأكسجين - النيتروجين - ثانى أكسيد الکرہون|: 

۲ - عدد الأعصاب المخية .................. زوجًا من الأعصاب. | (٢٥۔‏ ٤٤۔٢۲‏ 
؟ - يستخدم الترمومتر الطبى فى قياس درجة حرارة: (المواد السائلة - جسم الإنسان - المواد الصلبا۔ 
٤‏ - يستخدم مسست۔ گعامل مساعد عند تحضير غاز الأكسجين فی المعمل: 7 قم البو ۰ 
(فوق أكسيد الهيدروجين - ثانى أكسيد المنجنيز - كربونات الكالسيوما. 


١‏ - تصنع مقابض أوائى الطهى من الخشب أو البلاستيك. 
؟ - تضاف الخميرة إلى العجين فى صناعة الخيز. 


ھپ مد مد ما ید ای ا اد مس دی ا دی ید ید ا ا ما ا ات ےش عن 
اميد انا ' GS amam‏ اود کک لد .کس SS‏ 





العلوم ۔ للصف السادس الابتدائی 100 


حة ضوبيا ب إت021111ت2111نا 





: 5 رجنب المصطلح العلمی: 

إ ۔ وحدة بناء الجهاز العصبی, 
۲ ۔ مواد لا تسمح بسريان الحرارة خلالها. 
م لهب يستخدم أثناء قطع ولحام المعادن. 
۽ - عضو يتكون من مادة زدادية على شكل حرف 31 يحيط: بها مادة سض ار 

ب جسم كتلته علی سطح الأرض ۰ کیلوجراماء احسسى: 1 

-١ -‏ وزن الجسم على سطح الأرض. ۱ 
۲ - وزن الجسم على سطح القمر. 


ج و ہے چ احم ج لح ہہ سے لماصو لأس م اعد اد <ع: سی ہے me‏ کہ- ت mm‏ سك ست لحي احم = 
١ 2‏ - = 
۳.0 


القاهرة - 





إدارة مصر القديمة التعليمية 


:ق أكمل العبارات الأتیة: 
١‏ - يبدأ تدريج الترمومتر الطبى من درجة حرارة ............... إلى درجة حرارة :.... 
۲ - فى عملية البناء الضوئى يمتص النبات غاز سسسس ويقتج غال ساسك 
٣‏ - من أمثلة المواد رديئة التوصيل للحرارة ...تہ و سسسے 
٤‏ - يتكون الھیکل المحوری فی جسم الإتسان من سسس و .سس و 
ه - الکتلة مقدان ثایت لا يتقيق یتفیوب سیت 
ب اذكر أهمية واحدة لكل من: . 
١‏ - لهب الأكسى أسيتيلين. ۲ - الغضاريف. 
0 اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 
ااا کان رو حل ساح الازض هق 17 تيوق فان رتا علی مطح العم يكين 0 
٦(‏ نيوتن - ٠١‏ نيوتن - ٠٠١‏ نيوتن - ٠١‏ نيوتن) 
۲ - عند وضع شريط من الماغنسيوم فی مخبار يحتوى على غاز ثانى أكسيد الكربون يتكون على جدار المخبار 
عنصر: (الكربون - النيتروجين - الماغنسيوم - الأكسجين) 
؟ - حدد أيها أسرع توصولة للحوارة؛ . (الألومنيوم - النحاس - الحديد - الزجاج) 
؛ - کل مما يأتى من خواص الزئيق كسائل ترمومترىء ما عدا أنه: (جيد التوصيل للحرارة - 
00220 مادة منتظمة التمدد - يعطى مدى محدودًا لقياس درجة الحرارة - لا يلتصق بجدار الأنبوبة الشعرية): . 
* - كل مما يأتى من مكونات المخ» ما عدا: ظ 
(النصفين الكرويين - المخيخ - النخاع المستطيل - الحبل الشوكى) 


وس جو وگ 117 1[ 22110111 


2# : 
وش 


یت e‏ اس ام دہ 5 کس ۔ جس و کے۔- کسو کو سس اد اد mm‏ کہ کل کت ئا کک اكت ام جم سس سد کا کو انا کا سد سس حسم ہےے سہ د ہوا 


۷ العلوم . الصف السادس الابتدائی: ۔ القصل الدراسٰی الأول يمس 








حة وني ب Uğd1I110CA1111€1‏ ۰ 5 





ا ان پیک 3 gp I‏ ا : i‏ و کک ”تس و وا Oy‏ 
ا ان وا و ا را 2 


ں سح ہا 


بر س کک کے س 


دریبات عامة على الفصل الدراسی الاو 





رت قمع لم سس 1 جرد emi rai‏ چ 


ب اذكر السبب العلمی لكل مما یلی؛ 

١‏ غاز الاوزون مهم جدًا فى ااطبیعة. 

؟ - إصابة النخاع المستمايل تؤدى إلى الوفاة. 
0 أ اكتب المفهوم العلمی الذص تدل عليه العبارات الأتية' 
١‏ - مواد تسمح (r SHE e‏ 
؟ - قوة جذب الأرض للأجسام. 


+ ماذا يحدث علذ؟: 

١‏ - تعرض مسمار مبلل بالماء عدة أيام لجو رطب. 

؟ - تعرض الإنسان المستمر للضوضاء. 
0 ضع علامة (”) أمام العبارة الصحيحة: وعلامة (×) أمام العبارة الخطا: ظ 
١‏ - يستخدم الترمومتر العثوئ فی قياس درجة حزارة السواثل المختلفة. ) 1 
٢‏ - يستخدم الميزان الرقمی فی قياس الوزن. 5 
٣‏ - مفصل المعصم من المفاصل واسعة الحركة. ۱۷( 
٤‏ - تنتقل الحرارة من الجسم البارد إلى الجسم الساخن. () 
٥‏ - يحتل غاز الأکسجین ۷۸ء من مكونات الھواء الجوى. و 


ہہ .. :یہ یہ رہ رو سد اہ ذا یعاد لد الد هات كات ع 





أ أكمل العبارات الآتية: 
١‏ - یقاس الوزن يوكدة شتت 
۲ - المصدر الأساسى لغاز الأكسجين فى الهواء هق ............ 
٣‏ - جميع المعادن ...................... التوصيل للحرارة. 
٤‏ - يقح ................. فى الجهة الخلفية للمخ أسفل النصفين الكرويين. 
"ب علل لما يأتى: 
١‏ - يستخدم الزئيق فى صنع الترمومترات. 
٢‏ - تضاف الخميرة إلى العجين فى صناعة الخيز. 
أ اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسین: 


١‏ ے : ۱ و ا ۱ 4 3 5 3 5 اك 
2 يبلغ عدد الأعصاب المخية س زوعا. 


(١1-؟1‏ ا 


n 


)۳ - دكا 





العلوم - للصف السادس اٹابتدائی ۔ الفصل الدراسی الأول ۲ 


حة ضوبي ب إت111تنت111ننا 


وسسمِٔجچ٭ّ٭فىسہج ا 
. 


>- سے ے- کے کہ ود ہے و وت ےھٹوک .ہک ود مود 


ہہ و روود ۰.۰ عرد نت کک 


1 


سج بھی نص کا amma SS GS‏ أت لاک 


۷ العلوم ۔ للصف السادس الابتدائی - الفصل الدراسی الأول ٠‏ 


ان ال(دارات التعليمية بالمحافظات 


5 بتركب العمود الفقاری من 7 ریم 


| ا فرق 
م . المادة الرمادية فى الحبل الشوكى 


(NTT EF) 


على رہ ۱ سے 

: شكل حرفف؛ 11 ۔ ٣‏ - ۸ 

پا إذا كانت كتلة جسم ٭ ٠٦‏ كجم على الأرض, فاحسب: ۱ ۱ 
١‏ كتلته غلى القمر, 
؟ ‏ وزنه على الأرض. 


| - يتكون جرّىء النيثروجِين من ذرثى نيثتروجين, 


؟ ‏ تقل كتلة المواد بعد اتحادها بغاز الأكسجين, 
لقنا الكتف من المفاصل ثابتة الحركة. 
و - يتفاعل غاز الأكسجين مع شريط الماغنسيوم 


المشتعل مكونا مادة بيضاء. 


5 إذكر أهمية واحدة (أو استخدافا واحذا) لكل مما يأتص: 


١‏ - المواد جيدة التوصيل للحرارة. 
٢۔‏ الغلاف الجوى. 
؟ اكتب المصطلح العلمی: 
١‏ - غاز يتكون جزيئه من ثلاث ذرات أكسجين. 
۲ - أداة تستخدم فى قياس درجة حرارة السوائل. 


" - غاز ينتج عن حرق المواد العضوية. 


فة ن الها ا 8 ثول عن الفعل المنعک 1 ) EE‏ ب يت 0 
ب انظر إلى الشکل الذص أمامك» ثم أجب عن الأتى: 


١-المادة (١ٰ)‏ یں یی 


E EEE المادۃ ۲( شى‎ - ۲ 


حة صوب ب إت111تن0ت111ننا 


غاز ثانى 
أكسيد الكريون 











00 أكمل ما یأتی: 


يفاط .سیت يقلاف وهی 
؟ - يتحكم سس فى الأفعال المنعكسة. 





یت -- جوہچوص بجت تت 75 دهمت رجه جع بج دسم 


عع عه 9 
ای ےو Sekêr‏ 
و بو ےو و کاوے 


12001111 096 ا 
1 اكتب المصطلح العلمص: ۱ 
اللاي پر ہے جو ج أى سخونة الأجسام. او 
۲ - مؤشر يساعدنا على التعبير عن مدى بروده ای س3 * | 
٣‏ - العامل المساعد الذى يستخدم فى تحضير الأكسجين. !' 
٤‏ - وحدة بتاء الجهاز العصبى. 
اب علل لما یاتی: 
١‏ - توجد غضاریف بين فقرات العمود الفقرى. 
-٢‏ يعطى الزئبق مدى واسعًا لقياس درجة الحرارة. 
' اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسین: 
-١‏ مخ المقاصل سحدودة الحركة: 
؟ من الموآذ ردیٹڈ التوضيل للنحزازة: (الزجاج - الحديد - الزئيق) 
8< تكو اتققعى الصدوع فی الأنساق عب مخ الصلوع. ٠١(‏ آزواج - ۱۲ زوجًا - ۱۳ زومًاا 
٤‏ - يقاس الوزن بوحدة: (الجرام - اللتر - النیوتن) 
ب إذا كانت كتلة الجسم = 5 كجم علص سطح الأرض» فاحسب: 
١‏ - وزنه على سطح الأرض. ؟ - وزنه على سطح القمر. 


ا صوب ماتحته خط: 


(الكتف - الرکبة - الفخز) ظ 


١-زيادة‏ نسية غاز النیتروجین نؤدى 5 ارتفاع درجة حرارة الأرض. 
؟ - المخیخ هو مركز التحكم الرئيسى فى جسم الإنسان. 
ب انظر إلی الشکل المقابل. ثم أجب: 

000 اسم الشکل ...................» ويستخدم فى قياس‎ - ١ 
027 ب الحزء )1( ام . وظيفته‎ 7 


ٍ 
ٍ 
| 
1 
ا 
ا 
٠‏ 
ا 
ا 
ا 
1 
ا 
ا 
ا 
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اس 


مم ہج نہ 





0 
العلوم ۔ تلصف السادس الابتداناي ‏ الفضّل الدراسى الأول ۳ : 


كي 
0 عور ےل + 


حة صوديا ب إت021111ت2111ن) ` 





العبارات الأتية: 


8 :ا 007 
7" + پنکون الهيكل الطرفى فى الإنسان من 5 
۽ ينجل فوق أكسيد الویدروجین فى وجود ثانى أكسيد المنجنيز إلى ٠‏ 
ہے سم النعادن مس التوضیل للهرارة: يدقن . أسرع المحادن توصيلا للحرارة. 
ث إذا؟: 
ج ماذا يد 


٠‏ تعرض مسمار مبلل بالماء عدة أيام لجو رطب, 
 ,‏ وين نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون بدرجة كبيرة فى الهواء الجوى. 
۱ 


_ أراة فكرتها العلمية هى تغير حجم السائل الموجود بها بانتظام مع تغير درجة الحرارة. ( ( 

ب _ المسئول عن نقل الرسائل العصبية من أجزاء الجسم المختلفة إلى المخ والعكس. 5 ( 

م _ غاز يدخل فی تركيب المركبات البروتينية والأنسجة الحية. (سسس 

_ أحد أجزاء الهيكل المحورى ويعمل على حماية القلب والرئتين ) سعدا 
ن ملل لما یأتی: 


١۔‏ عندما تلمس قطعة من الثلج بيدك فإنك تشعر بالبرودة. ٢‏ - إصابة النخاع المستطيل تؤدی إلى الوفاة. 
ألم ]| جسم كتلته على سطح الأرض ٠٦٦‏ جرامء احسب وزنه على سطح القمر. (اكتب القانون المستخدم) 
|" بي رختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 


esa جسم كتلته على سطح الأرض ۲۰۰ كجم تكون كتلته على سطح القمر ... لطي‎ -١ 


؟ - من المواد التى لا تسمح بانتقال الحرارة خلالها: 
(النصفان الكرويان - المخيخ - الحبل الشوكى) 


٣‏ - المسثول عن الحركات الإرادية: 
؛ - الاحتراق هو اتحاد المواد مع غاز .... سای بسرعة؛ وانطلاق ضوء وحرارة. 
(النیتروجین - الأكسجين - الھیدروجین) 

| صوب ما تحته خط: 

١‏ - قوة الجاذبية الأرضية تظل ثابتة بابتعاد الجسم عن مركز الأرض. 

؟ - يعمل الآزوت على حماية الأرض من أشعة الشمس الضارة. 
ب انظر إلى الشكل المقابلء ثم أجب: 

١الرسم‏ مون إلى چک 

؟ - اكتب البيانات: 


۱ (خؤسسی اال كه 








ا١س‏ 
لوم ۔ للصف السادس الابتدائی ۔ اتفصل الدراسى الأول 


حة ودي ب 1ت021111ت2111نا 









على الفصل الدراسی الأول .ت 





ا أكمل العبارات الأتية: 
١‏ - الفكرة الأساسية لعمل الترمومتر هى تغير سے السائل مع تفين سه 
2 فوق 5 قر 95 فى .2 ثانى سد المنجنیز ای گوس ین ہہ 
۲ - يتركب الجهاز العصبى من خھازین هما ...مسق بے سے سالٹات 
٤‏ - ینتج غاز ثانى أكسيد الکریون نتيجة لعملیات .س و سس 
6 عوج الوسة توا ثابت له نکی شين + .00 بینما تتوقف على 0+ 
+ جسم كتلته على الأرض ۳۰ کجم؛ احسب: 
١‏ - وزنه على سطح الأرض. ۲ - وزنه على سطح القمر. 
أ اكتب المصطلح العلمی: 
١‏ - مؤشر يساعدنا على التعبير عن مدى سخونة أو برودة الجسم. 
۲ - عضو مسئول عن الأفعال المنعكسة بالجسم. 
٣‏ د آماکن تقابل العظام وتسمح بالحركة. 
٤‏ - وحدة قياس الكتلة وتكافئ تقريبًا كتلة مشبك الورق المعدنی. 
° - خليط من الغازات يحيط بالكرة الأرضية ومجذوب إليها بفعل الجاذبية. 
ب اذكر وظيفة كل من: 
١‏ - لهب الأكسى أسىتىلين. ٢‏ - العمود الفقاری. 
علل لما يأتى: 
١ ٠‏ - تظل نسبة الأكسجين ثابتة فى الغلاف الجوى بالرغم من استهلاكه فى عملية التنفس. 
۲ - يعطى الزثبق مدى واسعًا لقياس درجة الحرارة. ٣‏ - يدخل النيتروجين فى تركيب جميع الأنسجة الحية. 
؛ - يختلف وزن الجسم باختلاف الكوكب الموجود عليه. 
ب اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: ٠‏ 
۹خت زواج القطیعالملتسلامق الأمام متعلاالٹسی سس سے وا e-0)‏ 
- قشع مراكز التفكين والتتكن فى: (النصفین الکرویین - المخيخ - النخاع المستطيل) | 
پا اہی ع المعادن توصيلا للحرارة: (الحديد - النحاس - الألومنيوم) 
٤‏ - الاسم العلمى لماء الجير هو: (كربونات الكالسيوم - أكسيد الكالسيوم - هيدر وكسيد الکالسیوم) 
أ ماذا يحدث فی الحالات الآتية؟: 


3 1 ا : 
1 : : - 
1 1 1 :1 : 
1 3 8 


١‏ - إذا لمست يدك مجموعة من الأشواك فحأة. 
" - عدم وجود اختناق فوق مستودع الزئيق فى الترمومتر الطبى. 
٤‏ - عند احتراق سك التنظيف (بالنسبة لكتلته). 


۰ 
٦ 





) العلوم - للصف السادس الابتدائی - الفصل الدراسی الأول N‏ 


حة صوبي ب udıI110CA1111€I‏ 






5 رر دارات ١‏ رتعليمية بالمحافظات مل 7 رم ع سي 


سض ے يبر سو - ا و 
5 ج جد یب ت س سے ےی ا ليه م س اص 


ان إلى ١‏ لشكل المقابل؛ ثم أجب: سام 
* , _ همزا الشكل يمثل جهاز تحضير غاز : 
پڑ۔ ۴= 





و ۔ اذكر استخدامين لهذا الغاذ 
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١۔‏ الجرام هق وحدة قياش ويساوى تقریبًا 

ا عرد الأعصاب المخية ٠‏ زو اء وهی من مكونات الجهاز العصبی 

٠‏ محور الخلية العصبية ينتهى بتفرعات .............. بینما جسم الخلية العصبية ينتهى بتفرعات 
۱ د شان س ہے يسمى عديم الحياة؛ لأنه لا یساعد على 5 


تج عفل رما يأتص: ١‏ - تترك مسافات محسوبة ہین قضيان القطارات. 
۱ ۲ - تتآكل أعمدة الحدید مع الوقت إذا لم يتم عزلها بالدهانات. 
ج وب المعظلع العلمی: 
: ا - العامل المساعد على تحضير غاز الأكسحين فی المعمل. 
ا + ترمومتر تدريجه يبدأ من صفر"م؛ وينتهى عند "٠۰۰‏ م. 
؟ ‏ يتركب من ۳۳ فقرة عظمیةء ويسمح للجسم بالانحناء. 
| ع غاز لا یشتعل, ولا يساعد على الاشتعال» ويلزم لإتمام عملية البناء الضوئى. 
© جسم كتلته علص الأرض 7١‏ کجہ؛ احسب وزنه على الأرض؛ وزنه على القمر. 


١‏ أ 
ee‏ 
اس 
کچھ 


1 ضع خظًا تحت الخطأء مع التصویب: 
١‏ - غاز الأكسجين أثقل من الھواء ويذوب فى الماء. 
- تزداد کتلة الجسم بزيادة كتلة الكوكب الموجود عليه الجسم. 
٠‏ - كتلة سك التنظيف تزداد عند حرقها لاتحادها مع النيتروجين. 
؛ - يشترك الجهاز العصبى والعضلى والهضمى فى حركة الإنسان. 
ب علل لما يأتى: 
١‏ - یعتبر مقصل الركبة محدود الحركة. 
أ اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 


١‏ - من وظائف النصفين الكرويين: 
4 : ناسۂة لأعضاء ١‏ د ٹٹفخان کی فاك القلتب 
(تنظيم العملیات اللاإرادية - إرسال الاستجابات المناسبة لأعضاء الحس - تنظیم ضربا 82 


١‏ - نبعد اليد بسرعة عند لمس أشواك نتيجة نبضات عصبية من: (المخ - العضلات - الحيل الشوكى) 
؟ - جھاز تعتمد فكر ة عمله على تمدد السوائل بالحرارة: (الترمومتر - الميزان المعتاد - الميزان الزنبركى) 


اس سخ سد gg‏ کو 


۲ - يُضغط غاز الأكسجين فی أسطوانات حديدية. 


ای اع سی naca‏ ج 





۲ العلوم »للق السادس الابتدائی - الفصل الدراسی الأول _ 


که صوبي ب 8111161ناد۱۱۱فئن 


۱ تدريبات عامة على الفصل الدراسی الأول . ennai‏ ) ات 





دا ١ ٤‏ 
۱ (احرارق ا 
إ_ “فا قارن بين المواذ خیدة الٹوصیل للخرابة؛ والمواد ردياة ا ضپل 1 
من حیث؛ (ااتعریف ومثال). 
© الجھاز الثالی جھاز تحضیر غاز ثائص أكسسيد الكربون! 
ظ ١‏ رقم )١(‏ يشير إلى ورقم (۲) يشير إلى اب 
٣ 4‏ رجهم الفاز بإزاحة ا۸ هه يدخل الغاز فی ریہ 






أكمل العبارات الأتية؛ 
١‏ - تتكون الخلیة العصبية من جزأين رئيسيين؛ هما ٠...‏ ف 

؟ - من المواد رديئة التوصیل للحرارة س و س 

" - عدد الأعصاب الشوكية .................. زوَحاء بيثما عدد الأعصاب المخية ہہ 
4 - من أسياب ارتفاع نسبة ٹائی أكسيد الکرہون فى الهواء 30 ٰ0" 

ب اكتب المصطلح العلمی: 

۱ - عار یسمی بالآزوت: ومعناہ (عديم الحياة). ات ا[ 
"٦‏ - عضو مسئول عن الأفعال المنعكسة. ۱ ا . 
1 صوب ماتحته خط: 

١‏ - يستخدم غاز الأكسجين فى إطفاء الحرائق. " - يعمل القفص الصدرى على حماية الحبل الشوكى. 
۳ أعلى درجة فى الترمومتر المثوی تمثل درجة تجمد الماء. 

٤‏ - التخاع المستطيل مسئول عن المحافظة على توازن الجسم أثناء الحركة. 

ب علل لما یأتی: 

١‏ - يستخدم الزئبق فی صناعة الترمومترات. ۲ - توجد الغضاريف بين فقرات العمود الفقارى. 
أمامك جهاز يوضح تحضير الأكسجين فى المعمل, اكتب البيانات على الرسم: 


7 ۳ )1( تچ 
5 | 


© 


عد هد ع 


ب اذكر وظيفة واحدة لكل من: 

١‏ -.طبقة الأوزون. ۲ - لهب الأكسى أسيتيلين. 
أ إذا كانت كتلة جسم على سطح الأرض 7١‏ کیلوجراماء فاحسب:. ‏ 

١‏ - كتلته على سطح القمر. ۲ - وزنه على سطح الأرض, ؟ - وزنه على سطح القمر. 
ب اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 





ا 


١‏ -أى مما يلى من المفاصل محدودة الحركة؟: (الكوع - الفخد - الرسغ) 
و النیوتن = وزن جسم a AES‏ جرام. )۰ ےہ .ه۹ ہهمەهەه 6 
۲ - أفضل أنواع المعادن فی توصیل الحرارة: (الحديد - الألومنيوم - النحاس) ١‏ 


€ العلوم ۔ للصف السادس الابتدائی ۔ الفصل الدراسى الأول 04 





حة ضوبپب ب إت021111ت111ننا 








- إدارة شبين الكوم 


۱ اکمل الجمل الأتية ہما پناسبھا: 


١‏ مفصل المرفق من المفاصل .................. الحرکق 

۽ د يتكون جزیء غاز ب فين الھان درا كريون يذرتى کسی 
م يتركب ٠.۰‏ فى جسم الإنسان من ۳۳ فقرة عظامة 

 )‏ يمتد من جسم الخلية العصبية تفرعاٹ تسمى س 

بوكر السبب العلمی (ہم تفسر؟): 


۔ يتعكر ماء الجير عندما یمر به غاز ثانى أكسيد الكربون. 

؟ ‏ يفضل استخدام الزثبق فى صناعة الترمومترات. 

رزب المصطلح العلمى: 

۔ وحدة قياس الوزن؛ وتكافئ تقريبًا وزن جسم كتلته ٠٠١‏ جم. نف ) 
۽ ۔ عامل يساعد على انحلال فوق أكسيد الهيدروجين إلى ماء وأكسجين. ۱ e‏ 
تفای تباخ جت (سدس) جاذبية الأرض. سس 
۽ - غاز يستهلكه النبات اثناء عملية التنفس. اک 
رذکر أهمية (أو وظيفة) واحدة لکل من: 

١‏ - القفص الصدرى. ۲ - الفضاريف. 

ضع علامة (⁄) أو (×) أمام العبارات الأتية: 

١‏ - جميع المعادن تسمح بسريان الحرارة خلالها. 

؟ - تقل كتلة المواد بعد اتحادها بغاز الأكسجين. 

٣‏ - مصادر التلوث تؤثر سلبًا على الجهاز العصبى للإنسان. 

؛ - الهيكل الطرفى يضم الجمجمة والعمود الفقارى والقفص الصدرى. 

٥‏ - تقع مراكز التفكير والتذكر فى المخيخ. 

پ ماذا يحدث عند؟: اتحاد غاز الأكسجين مع غاز النیتروجین عند حدوث البرق. 
| تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 


الثم ١‏ سی a  ںيیسح--_ gg‏ 
سے جڪ ےھ ”۸ يده 


١‏ - يكون النيتروجين أهم جزء فى: (الكربوهيدرات - الماء - الدهون - البروتين) 
۲ - يبلغ عدد الأعصاب المخية ................. زوجًا. (165-؟١-؟-دتم)‏ 
؟ - كل المواد التالية موصلة للحرارةء ما عدا: أ (الحديد - الھواء - النحاس - الألومنيوم) 
؛ - وزن شخص فى البالون ................... وزنه على سطح الأرض. (أصغر من - أكبر من - ثابت - غير ذلك) 
٥‏ - يجب علينا تعقيم الترمومتر الطبى باستخدام: (ماء يغلى - الزئبق - الكحول - حمض) 





ب جسم وزنه على سطح الأرض ۲۰ نیوتن» احسب كتلته بالكيلوجرام. 





۷ العلوم ۔ للصف السادس الابتدائی - الفصل الدراسى الأول 


حة صوبپ ب إت021111ت111ننا 


4 ارات التعليمية بالمحافظات م _ 





ندريبات عامة على الفصل الدراسی الأول .تة 


5 
0 
1 
0 











أ أكمل العبارات الأتية: 
١‏ - وحدة قياس الوزن .................. ويقاس الوزن بالميزان -.... 
۲ - يستخدم الترمومتر المثوی فی قياس درحة كفو ارجا یت 
؟ - الغاز الأكثر تواجدًا فى الھواء الجوى هو ان ......ہ. 
إذا كانت كتلة جسم تساوص ٥٤‏ كيلوجرافاء فاحسب: 
١‏ وژنه على سطع الأرض. ۲ - وزئه على سطح القمر. 
أ تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 


١‏ - يحتوى مستودع الترمومتر الطبى على: سس جس 
۲- از يل ١‏ من اہر انی (الأكسجين - النيتروجين - ثانى أكسيد الکریون) | 


؟ - ينحل فوق أكسيد الهيدروجين فى وجود ثانى أكسيد المنجنيز إلى: ظ 
(أكسجين وماء - أكسجين وهيدروجين - هيدروجين وماء) 
٤‏ - مناطق تفصل بين فقرات العمو د الفقارى: وتحميها من الاحتكاك ببعضها: (المفاصل - الغضاريف - الأوتار) 
ب اذكر أسماء العظام التى تحمص كلا من: 
لغ ۲ - الحبل الشوكى. 
ضع علامة (/) أو (۶) أمام العبارات الأتية: 
١‏ - يشغل غاز ثانى آکسید الكربون ۷۸ من مكونات الهواء الجوى. () 
۲ - تزداد كتلة المواد بعد اتحادها بالأكسجين. 6 
۲ - ضربات القلب وحركة المعدة من العمليات الإرادیة. ٢‏ 
٤‏ - التحاس من المواد جيدة التوصيل للحرارة. () 
ب قارن بين الأعصاب المخية والشوكية. من حيث: (مكانها - عددها). 
أ اكتب المصطلح العلمص: 
١‏ - غاز يدخل فى عملية البناء الضوئى. ) 
۲ - المواد التى لا تسمح بسريان الحرارة خلالها. و 
" - مقدار ما يحتويه الجسم من مادة. ) 
٤‏ - صورة من صور الطاقة تنتقل من الجسم الساخن إلى الجسم البارد. سا 
ب انظر إلى الشكل المقابل» واكتب البيانات المشار إليها: 
١‏ د اسم الخلية ... 


۲ - رقم )١(‏ ....... 
رقم (۲) س 
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که ضوبي ب 83111161ناد۱۱اف[ئن ۱ 














| 59 برروارات التعليمية بالمحافظاتن م - 





۱ ۷ إتحاد الأكسجين حم الحديد ببطء يسهى ۰ 
|“ اميا ٠‏ ۶ : " - کثلة لتر من الماء تکافی ج ام. 
١‏ تجدم الترموماي سس ٠‏ لقیاس درجة حرارة الأطفال. 
ارم العلمى لماء الجير الرائق هو ..........., 8 مرگڑ الفحكم الركيس ى از 
سی فى الجسم هق 


ا 
5 > اي فى الغلاذف الجوی اثناء عملیة البرق, 


۱ يتب المصطلح العلمى: 
۱ ۔ غار يتكون من اتحاد ثلاث درات متماظة. 
- وحدة بناء الجهاز العصبى. 
۽ موضغ ثقابل العظام فى الجسم. 
ظ ع - استجابة تلقائية سريعة بواسطة الجھاز العصبى. 
ا ١‏ 1 ماذا يحدث عند ؟: 
١ 1‏ - وضع ترمومتر طبى في ماء مغلى. 
؟ - إضافة فوق أكسيد الهيدروجين على ثانى أكسيد المنجنيز. 
أ م ۱ موب ماتحته خط: 
۰ - كلما زادت كتلة الكوكب قل الوزن عليه. 
۲ - السائل المستخدم فى صناعة الترمومتر هو الماء. 
٣ 11‏ - بحتاج النبات لغاز ثانى أكسيد الكربون فى عملية التنفس. 
ع - يستخدم غاز الأكسجين فی صناعة الأغذية الفارغة. ٠‏ 
| ب ما المقصود ب؟: 
١‏ - وزن تفاحة ٠٠١‏ جرام. 
١‏ اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 
١‏ - جسم وزنه على سطح القمر ٠١‏ نيوتنء فيكون وزنه على الأرض .................... نيوتن. 


ات الثم | _حصی لمكم 
سے 7ے ج ےھت 


الہ سوہ دس کے ی 
تھے چ ےت چ 5 
سے و و مس سم شیا تھے یل 
3 :. جس لہ کہ چ اع 
Es lA 5‏ يدا رنج 217 7 0 


٢‏ = الاحتياس الحراری. 


1 ظ ۲ - الألومنيوم يوصل الحرارة أسرع من: (النحاس - الحديد - الرصاص - الذھب) 
<٣ » ٢‏ ین المفاصل محدودة الحركة: ٠‏ (الجمجمة - المرفق - الكتف - الرسغ) 
٤ ١‏ - عدد الأعصاب المخية . ےی -١١( r‏ ٢٢۔١۳-٢٦)‏ 
ظ ب علل لما یأتی: 

١ ۱‏ - توجد غضاریف بين فقرات العمود الفقرى. ” - للأجسام العالقة أهمية كبيرة. 





۷ العلوم ۔ للصف السادس الابتدائی ۔ الفصل الدراسى الأول 


حه صو پب ب UdI1IOCd1111€1‏ 





0 
5-9 7 : 1 
1 8 
4 ححا م ما ا اا سس س ‏ را جج ہہ ےش اد د ا ا ا ا ا ا ی و ا ا ا ا مع کت ا سد کے اک کا رز قح س ر ر لا سے س ت س ت = سات 
اد ا - ٠‏ 8 9 75 
٣‏ 4 
Rê ۴‏ 


E 


تدریبات عامة على الفصل الذراسی الأول .ك 


مر کہ 


٭ — 


1 أمامك جهاز يوضح تحضير الأكسجين فی المعمل, 
اكتب البيانات علص الرسم: ۱ 





که ضوبي ب 8111161نا ۱ون 


اذكر وظيفة واحدة لكل من: 
١‏ - طبقة الأوزون. ۲ - لهب الأكسى أسيتيلين. 








أكمل العبارات الأتية! 
١‏ - تتكون الخلية العصبية من جزأين رئيسيين هما سه ف ا 


" - من المواد رديئة التوصيل للحرارة د فق س 
٣م‏ غوں الأعصاب الشوكبة ہج زوحًا: بیذما غلل الأعصاب المحكدية سهد وا 


: = سن أسباب ارتفاع نسبة انی أكسيد الكربون فى الھواء 0سس ؟ 2213 


اكتب المصطلح العلمی: 


| غاز يسمى بالآزوت, ومعناه أعديم الحياة). س‎ - ١ 
1 |). ۷ء مضو مسكول عن الأفمال اة سس‎ 
صوب ماتحته خط:‎ 

١‏ - يستخدم غاز الأكسجين فی إطفاء الحرائق. 

؟ - يعمل القفص الصدرى على حماية الحبل الشوكى. 

۳ أعلى درجة فى الترمومتر المئوى تمثل درجة تجمد الماء. 

؛ - النخاع المستطيل مسئول عن المحافظة على توازن الجسم أثناء الحركة. 


علل لما يأتى: 


١‏ - يستخدم الزئبق فى صناعة الترمومترات. ۲ - توجد الفضاریف بين فقرات العمود الفقاری. 


. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 


ا سائی سا بلی نر القاسل ع ر (الكوع - الفخذ - الرسغ) | 
٢‏ - الئيوتن يساوى وزن جسم کته سبد چرام. ( 2 وا ‪ 
؟ - أقضل أنواع المعادن فى توصيل الحرارة: (الحدید - الألومنيوم - النحاس) | 
إذا كانت كتلة جسم على سطح الأرض 7١‏ كيلوجرافاء فاحسب: | 
١‏ - كتلته على سطح القمر. ۲ - وزنه على سطح الأرض. 
۳- وزنه على نسطح القمر. 








العلوم ۔ للصف السادس الابتدائى ‏ الفصل الدراسی الأول ۷ 


1 











2 م التعليمية بالمحافظاد 
ا و ٹا بإبدايات ١‏ 5 ف ص و ١‏ 


و" 





1 ارعبارات الأتية: 
3 11 یتم تحضير غاز الأكسجين من ...................... فی وجول ۸ 
._ وےدة قياس الوزن هى ...............٠‏ ؛ بينما وحدة قياس الكتلة هی س 
۱ _ ينتج غاز الأكسجين من عملية سیت ويستهلك فى عمل ...سی 
ہیں لما یاتی: 
ر له يجمع غاز ثانی أكسيد الكربون بإزاحة الماء. ۲ - إصابة النخاع المستطيل تؤدى إلى الوفاة. 
؛ گند المصطلح العلمی؛ 
, الحضى المسئول عن الأفعال المنعکسة. 0 
ب _ ميكل يضم الجمجمة والعمود الفقارى والقفص الصدرى. 5 
5 
) 


جس لو مر و ہے 


چ - 
کک س ے ہے اس 
ج - شع ےھ امس ےہ چ تھے 
ہہب وپ نر 00 Ef‏ “ 5 
Hh‏ 3 رید سے ھا سا ا سا یں یا عو تو ف9 سس 3 
is is 4 7‏ 1 لق 


سح 
3 


٢‏ بے مين أساسى لجميع المركبات البروتينية. 
أ . مفاصل تتيح الحركة فى اتجاه واحد فقط. ظ ہے 
کچ راذا يحدث عند؟: ۱ 

ا _ وضع شريط ماغنسيوم مشتعل فی أنبوية مملوءة بغاز الأكسجين. ؟ - لمس قطعة من الٹلج. 

:3 اختر ارز جابة الصحيحة مما بين القوسين: 

١ 1 1‏ - ببلغ عدد الأعصاب المخىة مس عستت فيك من الأعصاب. رہ - 1۲ - (TI‏ 
۲ ۽ - يتصاعد غاز ثانی أكسيد الكربون عند إضافة حمض الهيدروكلوريك المخفف إلى: 

(کربونات الکالسیوم - أكسيد الكالسيوم - هيدر وكسيد الكالسيوم) 


01 ليسي 


+ - كل مما يلى من خواص الزئبق؛ ما عدا: 
(جيد التوصيل للحرارة - لا يلتصق بالجدار - يعطى مدى محدودًا لقياس درجة الحرارة) 


ع ...................... مقدار ثابت لا يتغير بتغیر المكان. (الوزن - الكثلة - الحجم) 
إذا كان جسم كتلته على سطح الأرض تساوی ١‏ كيلوجرامات» احسب وزنه على سطح القفر. 


س کت هذ 
= صت waa ow‏ 


ب 


1 ضع علامة )/١‏ أو (×) أمام العبارات الأتية: 
١‏ - عدد فقرات العمود الفقاری ۱١‏ فقرة. 

؟ - تزداد كتلة المواد بعد اتحادها بغاز الأكسجين. 

؟ - الحديد أسرع توصیلا للحرارة من النحاس. 

)1 ؛- يستخدم غاز الأكسجين فى ملء إطارات السيارت. 

| با اذكر أهمية كل مما يأتى: 

١ 1‏ - لهب الأكسى أسیتیلین. 


سے ےہ يي" ات سے 


او سے 
س مھ ہہ جو وسہ وو لس ہے = ہے سے ےج ہے ت 
gigs.‏ = 
سے 9 تفر س حم )لكك سا ال ےس - 
١ -‏ يقر 1 E‏ لح 5 1 سی و 
27نم 5 ۲ ای کے سی ہے ا ا کے اس ف 5 1 7 
سس یت ال سے 5 ےت ا ممم اکسا ہہت ای اع “au‏ 


پےکیں ا کور ںےگکگکسر 


5 الترمومتر المٹثوئ. 





۷ العلؤم - لاصف الساذس الابتدانص - الفصل الدراسى الأول 


حه صوبيا ب إت11]1ونات2111نا 


ارات ماد ملي الفصل الدراسں الأول 1 


والتسابة 





ز0 أ اكضل ام بارا: ۱ الايا ۱ ا ارا 
: ظ ۱ ۱ 1 ۱ و یا ۷ 
١‏ ¦ - اامیزان 7 الكلتين إساخام ۳ اراس بيلها اذا اازابد 2 ۱ ١ ١‏ ۱ 
۱ 1 فل آاذرارق 
۱ ۲ الهزين التوصييل ااسرار 7 بياها ا لاا الكو ١‏ 
| 2 ہام اهضفر ار الاه یں ای الى فؤل دن أن م 
. هادم ۱ الأو 5 


ا۔ السطم ااخارجی لاحصضيفين الك وبين يغرب اہم بيذي 


١ 1‏ » كتلة الجسم على سطع القمر, ؟ + وزن الجسم هلي سحاح الايذر اش 
7ھ ۱ تخير الإجابة الصخيخة مها بين اللاوسين! 
١‏ پشکل غاز الئیٹروجین / من الھواہ الجوي؛ 
٦‏ افضل المعادن فى توصيل الحرارة هوا (الالومليهم - اللحاس ٠‏ الحدہد ال 5 
ظ م قعل فقا الطرفين الظرییخ سان (الکتف - الفخذ - الساق - الي 
" ب علل لما باتى: 
١ ۱‏ - وجود اختناق فی الأنبوبة الشعرية للترمومتر اللبى. 
‪ ۲ - زيادة اشتعال شخلیة متقدة مند إدخالها فى مخبار به أكسجين. 
٠‏ ۳۔إصابة النخاع المستطيل تؤدى إلى الوفاة. 
©) أ اكتب المصطلح العلمص: 
ا ١ء‏ قوۃ جب الارفن للجسم, (e)‏ 
]202 "*- مؤشر يساعدنا على التعبير عن سخونة أو برودة الجسم, سس 
ظ ٣‏ - استجابة تلقائية من الجسم نحو المؤثرات المختلفة. (n)‏ 
ظ ب صوب ماتحته خط؛ 
١ :‏ - يبلغ عدد الأعصاب المخية ۳٣‏ زوحًا من الأعصاب. 
| ۲ - كلما زادت كتلة الكوكب قلت جاذبيته وزاد وزن الأجسام عليه. 
: ۳ - مفصل الركبة من المفاصل واسعة الحركة. 
© أ اذكر أهمية واحدة لكل من: 
1 


الأسفلاء ايم 


١‏ = الققصن الشدری, ۲ - لهب الأكسى أسيتيلين. " - المخيخ. 
ب الشكل الذص أمامك يمثل تحضير غاز معمليًا. 5 09 





أكمل ما يأتى: 


ما یٹپ 01 ۲ ظ 
)١( 8‏ -4 [ ان ۱ 
۲ ددا نسجو ق نو رو ار رط با اکا لا دور با نال ١‏ ۳ - حمسن القن وو قن 


الفارم ٭ لله السادسن الا رطالا د الفسل الدراسى الأول ۲ 








حه ضو پا ب uadıI1I1OCğ1111€1‏ 


لتب 
5 داراتا إرتعليمية بالمحافظات سس مص سے : 
7 : : 


يا ہم 


ج 





ارعبارات الأتية: 
عمل 
١ ۱‏ يبك تدر نام وى ھی در عد حرارة 0 وینتھی علد درحة عرارۂ 
ے ذف الأعصاب الشوكية 1 زوخٰا و لال الامصساب المخدة زوخا. 
ہو ہی Sk‏ او فا 1 ۱ 2 
عاب يكم يو و كان "كسجين فى المعمل مى فى وجود كقامفل مساعد. 
-٦‏ ساس تكوين البروتين كسم الإنسان عنصر المعروف ہاسم 


ے عند؟! 
اذا بددہ' 
1 اليد بدبوس فجأة. ؟ - زيادة نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون بدرجة كبيرة فی الغلاف الہوی. 


۱ - ررر جابة الصحيحة مما بين القوسین: 
 ,‏ النپوتن يساوى تقريبا وزن جسم كتلته . مس زا وپ ان ما 
١‏ _ من المفاصل الثابتة فى جسم الإنسان: (الكتف - الكوع - الجمجمة) 
+ سرع المعادن فى درجة توصیلھا للحرارة: (الألومنيوم - النحاس - الحديد) 
۽ - يدخل غاز ثانى أكسيد الكربون فى صناعة: (الفولاذ - النشادر - المياه الغازية) 


ہرں لما يأتاى: ١‏ - يوجد اختناق بالترمومتر الطبى. 
۲ - تظل نسبة غاز الأكسجين ثابتة فى الهواء الجوى رغم استهلاكه أثناء التنفس والاحتراق. 
يزب المصطلح العلمی؛ 


م أ 

0 ۽ _ استجابة تلقائية من الجسم نحو المؤثرات المختلفة. ) ( 

0٠‏ + لهب يستخدم فى قطع ولحام المعادن. ا 
م مركز التحكم الرئیسی فی جسم الإنسان. لمسب 


جسم كتلته ٦‏ كجم على سطح الأرض. احسب: 

١‏ - كتلته على سطح القمر. " - وزنه على سطح الأرض. * - وزنه على سطح القمر. 
صوب ماتحته خط: 

١‏ - السائل المستخدم فى الترمومتر الطبى هو الماء. 

۲ - يشكل غاز النيتروجين ۸۷ من الهواء الجوى. 

* - عند مرور هواء الزفير على ماء الجير الرائق يتعكر مكونا أكسيد الكالسيوم. 
؛ - یرمز لغاز الأوزون بالرمز © 

ب انظر إلی الشكل. ثم أجب: 

a الشکل الذى أمامك يوضح‎ - ١ 

؟ - اكتب البيانات التى تدل عليها الأرقام: 








۷ العلوم ‏ للنصف السادس الابتداناي الفصل الدراسى الأول 


حك صوبي ب إت11]1تنت111ننا 


تدريبات عام علص الفصل الدراسان الأول سس sag‏ سسس شش ہسسسسسسسسسے_ 
يب )بحم : د ااا 1[ 5ك 20 


اليبيويس التعليقية 





ین محافظة السنوییں TEE‏ تقال 


أ أكمل العبارات الأتية؛ 


0 
' 
1 
1 
/ 
' 
' 
' 
1 
۱ 
فى 
1 
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' 
1 
١‏ 
1 
١‏ 
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0 
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1 
1 
١‏ 
0 
0غ 
1 
1 
i‏ 
1 
1 
ا 
1 
1 
١‏ 
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١‏ - ثفن المصدر الأساسى للأكسجين فی الهواء الجوى؛ 
۲ - یوجد اختناق فى الترمومثتر 
س 


يوصل الحرارة أسرع من الالومنيوم. 

؛ - الكثلة مقدار ثابت لا يثغير بثفير 

+ علل لما پائی؛ إصابة النخاع المستطيل تؤدى إلى الوفاة. 
اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 


) یکا سسس بقلاف یفٹی, (محور الخلية العصبية - المخيخ - الحبل الشوى‎ ١ 
يكون الئیٹروجین أهم جزء فى: (البروتينات - الدهون - الماء)‎ - ۲ 
غار .................. يعكر ماء الجير الرائق. (الأكسجين - النیتروجین - ثانى أكسيد الكربون‎ - ٣ 
من المواد جيدة التوصيل للحرارة: (الخشب - الحديد - البلاستيد)‎ - ٤ 


ب جسم كتلته على سطح الأرض ۳ كجم. احسب وزنه على سطح الأرض ووزنه على سطح القمر, 
ضع علامة (/) أو (×) أمام العبارات الأتية: 

١‏ - يتكون غاز الأوزون من ذرتين؛ ويرمز له بالرمز و 

۲ - يسمى غاز النيتروجين بالآزوت ومعناها (غاز الحياة). 

٣‏ - يمثل غاز الأكسجين ۷۸ ” من مكونات الهواء الجوى. 

٤‏ - تقل كتلة المواد بعد اتحادها بغاز الأكسجين. 

٥‏ - تتآكل المواد المصنوعة من الحديد عند تعرضها للرطوبة. 

ب اشرح كيف تحصل على غاز ثانى أكسيد الكربون من الخشب. 
أ انظر إلى الشکل,: ثم أجب: 

........ الشكل الذى أمامك يوضح‎ - ١ 

۲ - اكتب البيانات التى تدل عليها الأرقام: 


.م 





ب اكتب المصطلح العلمی: 
۹ سواہالا لقع بطري اآحرارة لاني سا 


العلوم ٭ للصف السادس الابتدانس ۔ الفصل الدراسى الأول 1 





حة ضوبپب ب إت111تنت111ننا ۱ 7 





۱ رررداہات ' ہمیڈ رامحافظات سے سس نے و آ آ آ 1[ 2101111 





2 ۷ محافظة جنوب ینام 

٢‏ ارمبارات الأتية؛ 

Jag 

a ۱ 0 ۱ ۱ ۱ :‏ المخوة أن فأب کا ۱ 

0 ہے یکدی ید 27 خا ٠‏ ويمكن قباس الوزن باسثخدام 

: ' 1 تخل عظام الطرفين بعظام الكتفّے, نها تلتصل عظام الطارفین بدعظاام ااحوضفضف 
3 - تدرو الثرمومتر المثوى يبدأ من درجة سبايزية؛ وینٹھی عند درجة مہاب ہہ 
1 ۱ . یٹس الثبات غاز فى عملية البناء الضوٹی. وبنئج غاز 

م غلل العصاب المخية زوخًاء؛ بیٹھا عدد الأعصاب الشؤكية وخا 


اڈ گا ئائدة واخدة لكل من؛ 
۳ إل فين الكرويين. ۲ - الترمومٹر الطبى. 

5 مرزمة (/) أو (×) أمام العبارات الأتية؛ 
۱ پر شرع معدن فى توصيل الحرارة هو النحاس. ١‏ ) 
ر ,يتل غاز الأكسجين ۰+۴ من مكونات الهواء الجوی, ( ) 
]0 + مفاصل الجمجمة مفاصل عديمة الحركة. کے 
1 ۽ _ يتفاعل شريط الماغنسيوم المشتعل مع الأكسجين ويكوّن مادة بيضاء اللون. ( ) 

ه ‏ الغضاريف تعمل على منع احتكاك الفقرات. (١‏ ) 

) ( السطح الخارجى للنصفين الكرويين يعرف بالقشرة المخية وهى بيضاء اللون.‎ ٠ 
كجم علص سطح الأرض» احسب:‎ ٦ نَ جريم كتلته‎ 

۽ كتلته على سطح القمر. ۲- وزنه على سطح الأرض.220 ۳ - وزنه على سطح القمر. 
جم علل لما يأتى: 

١‏ - تصنع مقابض أوانى الطهى من الخشب أو البلاستيك. 

؟ - یجمع غاز ثانى أكسيد الكربون بإزاحة الهواء لأعلى أثناء تحضيره فى المعمل. 
|1 +- تضاف الخميرة إلى العجائن. 
1 | تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 
١‏ - السائل المستخدم فی صناعة الترمومتر الطبى هو: 
؟ - یستخدم غاز سسس فى صناعة المياه الغازية. (الأكسجين - النيتروجين - ثانى أكسيد الکریون) 
٣‏ - الفعل المنعكس يتم فى: (الحبل الشوكى - النخاع المستطيل - التصفين الكرويين) 
٤‏ - المسئول عن توازن الجسم هو: (النخاع المستطيل - الحبل الشوكى - المحَیخ) 
|7 ٥۔یستخدم‏ ..................... گعامل مساعد فى تحضير غاز الأكسجين فى المعمل. 
| (ثانى أكسيد المنجنیز - الحديد - النیتروجین) 


(الماء - الزشق الكحول) 


1 العلوم ۔ تلصف الساذس الا بندانی - الفصل الدراسى الأول 





حةة صوديا ب إت21111نات2111نا 


تدریبات عامة على الفصل الدراسی الأول .سو 





ب ماذا يحدث فی الخالات الثالية؟! 

١‏ - إصابة النضاع المستطيل, 

٢‏ - زادت نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون فى الغلاف الجوى. 

؟ ۔ لم یوجد مفاصل بين العظام فى جسم الإنسان. 

€ انظر إلى الشكل الذي امامك؛ ثم اجب من الأتى؛ عار 

١‏ - هذا الشكل يدل على الخلية 

؟ - اكتب البيانات على الرسم؛ 
ل TTI e‏ ہے ۱ 
سات 

اكتب المصطلح العلمی: 














0| ۱ -غاز تستخدمه البقوليات فی تكوين البروتينات اللازمة لها.‎ ١ 
1 ) غاز يتكون من ثلاث ذرات أكسجين.‎ - ۲ 
1 ۱ وحدة قياس الكتلةء وتكافئ تقریبًا لترًا من الماء المقطر.‎ - ۳ 
مواد تسمح بسريان الحرارة خلالها. پس‎ - ٤ 
-موضع اتضال طرف عتعتیق س‎ 
) ---( غاز ينتج من تفاعل حمض الهيدروكلوريك المخفف مع مسحوق كربونات الکالسیوم.‎ - 1 
1 ب صل من العمود (ب) بما يناسبه من العمود (أ):‎ 
: 1 را00‎ | 
الركة‎ f عون الفقاری‎ ۹ 











۲ - القفص الصدرى اب الكتف. 
۳ - غاز الأکسجین 


٤‏ - غاز النيتروجين 


6 - مفصل محدود الحركة 








©) يتركب ن۴٢‏ فقرة. 





د يستخدم فوق أكسيد الهيدروجين فى تحضيره. 
و يتكون من ؟١‏ زوجًا من الضلوع. 
ز يوجد بنسبة ۷۸ / من حجم الهواء. 












mR 
ا کا کہ يد هد ود مس حم اج م يسع م “ھک یھ حزان کو ا کک ححا 05ج اھ اج م دج حا باح و تھا‎ 
: ٦ عد د كح أ كك ءا کا‎ 


7 - مفصل واسع الحركة 


العلوم ۔ للف انسادس الابندانی ۔ المصل الدراسى الأول 4 


حة ضوب ب 8111161ناذ١١اوں‏ ` 1 


ررنحانات الإ دارات التعليمية بالمحافظات من سے وق تسا سمش 


ےا 
يها 
= 





1 أكمل العبارات الأتية: 
١‏ - تدريج الترمومتر الطبى يبدأ من درجة حرارۂ ٠‏ وینتھی علد درحة حرارة 
١‏ رجه حرار 
ب قف الألعصاب الشوكية ai‏ زوجاء وعدد الأفصضان ال 
“ا عه المصدر الأساسى لغاز الأكسجين ھو ٠‏ من شلال عەلشة 
ب اكتب المصطلح العلمی الڈی تدل عليه كل عبارة مما پلی: 
١‏ - غاز يتكون من ذرة كربون وذرتى أكسجين, 


۲ - وحدة قياس الوزن. 


زوحًا. 


۳ - لهب ينتج من احتراق خلیط من غازى الأكسجِين والاسیٹیلین. ...سم 
9 ماذا يحدث عند؟: 
١‏ - الإسراف فى تناول المواد المنبهة. - استخدام الملابس الصوفية فى فصل الشتاء. 
٣‏ - اقتراب جسم غريب من العين فجأة. 
ب صوب ماتحته خط فص العبارات الأتية: 
١‏ - يغلف محور الخلية العصبية بطبقة بروتينية. 


اص > جاح جح ص اح مح مح سح سح ساس سح جح م ل جما م جاجع عا ل ت 


۲ - يحمى غاز الهيدروجين الأرض من الإشعاعات الضارة القادمة من الشمس. 

۳ - تقع مراكز التفكير والتذكر فى الحبل الشوكى. 

إ. جسم وزئه ۳١‏ نيوتن على سطح الأرض,؛ احسب: 

١‏ - كتلته على سطح الأرض. ۲ - وزنه على سطح القمر. 

ب اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 

)0,- و00‎ - Na - Oz) تشقی غاز سسےے۔ بالآزوت (عدیم الحياة).‎ -١ 
(N-H-E- A) المادة الرمادية بالحبل الشوكى على شكل حرف:‎ - ۲ 
أى مما يلى من المفاصل محدودة الحركة: (الفخذ - الكتف - الرسغ - المرفق)‎ - ۳ 
علل لما يأتى:‎ 

١‏ - يفضل الزئيق فى صناعة الترمومترات. 

۲ - الشخص الذى فی منطاد عال لا يكون وزنه بمقدار ما یزن على الأرض. 

٣‏ - لا يجمع غاز ثانى أكسيد الكربون بإزاحة الماء لأسفل. 
ب الشكل المقابل يمثل الخلية العصبية. 

اكتب ما تشير إليه الأرقام : 








د ہے - - چو ہے ل دده مده د د(‘ ج ده - - - ده ع جه -- - --- بے 


١‏ العلوم - للصف انسادس الابتدائی - الفصل الدراسی الأول 


° صوب ب 81۱۱11161نا ۱115وی 





ٰ 






حه ضوب ب 


تدريبات عامة على الفصل الدراسی الأول .س 


١‏ 11!12ليات!11كيا 







ا ںار جا هلى الأرغن (-1-2) 
- وزن الجسم على سطح القمر يساوى .:........... وزنه رضں٠‏ 1 

١‏ اسي وع an.‏ 13 (المخيخ - النصفين الكرويين - الحبل الشوکی) 
۲ - أسرع المعادن توصي للحرارة هوا (الالومٹیوم - الحديد - النحاس) 
٤‏ - يبلغ عدد الأعصاب الشوكية سس وکا من الأغصاب: سيم 

ب اذكر دور کل مما يأتى: 

١‏ - ٹائی أكسيد المئجئیز فى تحضير غاز الأكسجين. ؟ ‏ الاختناق فى الترمومتر الطبى. 

اكتب المصطلح العلمی الدال على ما یأتی: 

١‏ - قوة جذب الأرض للجسم. 

۲ - ثانى أكسيد الكربون فى حالته الصلبةء ويستخدم فى التبريد. 

۳ - الهيكل الذى يضم الجمحمة والقفص الصدرى والعمود الفقارى. 

٤‏ - استجابة تلقائية سريعة من الجسم نحو المؤثرات المختلفة. 

ب جسم كتلته ٦‏ كجمء احسب وزنه على سطح الأرض وعلى سطح القمر. 

أكمل العبارات الأتية: 

........ المسئول عن توازن الجسم أثناء الحركة هو‎ - ١ 

۲ - فى عملية البناء الضوئی يمتص النبات غاز ..... 


١ ١ 


n 


نکی سے سس SE‏ 
3 1 3 3 
: 3 : ا 
: : 
٤ :‏ 
È ٤ 3‏ 7 
بريه e‏ سے ا ڪڪ 


ج 


۳ - يستخدم ...................... فی صناعة الترمومترات. 
٤‏ - تبلغ نسبة غاز الأكسجين فى الهواء الجوى ............. / 
ب اذكر وظيفة واحدة لکل مما يأتى: 
١‏ -الحمجمة. الل الشوگن: 
أ صوب ماتحته خط: 
١‏ - مفصل الركبة من المفاصل واسعة الحركة. 
۲ - المواد العازلة للحرارة هى المواد التى تسمح بسريان الحرارة خلالها. 
٣‏ - الرمز الكيميائى لغاز النيتروجين هو ۵0۰ . 
٤‏ - يستخدم غاز الأكسجين فى إطفاء الحرائق؛ لأنه لا يساعد على الاشتعال. 
ب الشكل الذی أمامك يوضح نموذجا ل RE‏ پت 2 
[٢ست‏ : 
eG‏ ۸ 1 





) العلوم - للصف السادس الابتدانی ۔ الفصل الدراسی الأول ۲۳ | 









مت ر دارات التعلیمیة بالمحافظات 








٘ یہر الإجابة الصحيحة مما بين القوسین: 
_٠- ]‏ من المواد رديئة التوصیل الحرارة: 
2 ۱ سس خ (الذحاس - الحظن - مو 
تبي اف ای نيج ااحركة فى جميع الاتجاهاث هی المفاصل مب - الالومنيوم) 
١‏ ۱ ۱ ۱ (الثابثة ٭ مد | 2 ٠‏ 5 
٠ ۱ :‏ الغا الذى بول فی الهواء شس ۷۸ / 5 5 دودخ لحركة = اسم الحركة) 
١‏ 1 || ف ف مسئول غن؛ ۱ ۱ كسجين 95 النیٹروجین 2 ثانى أكسين الگ بي .: ا 
ٰ 1 اداد ۱ 1 (عملیات النفكير - توازن الجسم - الأفعال المنئكسة 
۴ى ہم كتلته على سطح الارض ۳ كجم, احسب: . | 
10 ۔ وزنه على الأرض. ؟ - وزنه على القمر. 
0 1 اکمل العبارات الاتیڈ؛ 
: ۴ ۔ فى عملية البناء الضوئی يحتاج النبات غاز __ ل قافتا ل يحتاج غاز 
1 ۱ 7 مركز التحكم الرئيسى فى جسمك هو 0227ا لمعف -... ويوجد داخل علية عذل ية تسمى 
۶٢‏ ك انظر 9 الشكل الذى أمامك, واكتب ما تشیر إليه الأرقام: 
| ۱ ؟ - رقم )١(‏ يمثل NERE‏ ۳ - رقم (؟) يمثل 
1 1 ٌ اکتب المصطلح العلمی الدال على كل ما یلی: ہے 
٢‏ 
١ ١ ۱‏ - قوة جذب الأرض للجسم. اک 
۱ ٢۔‏ لهب درجة حرارته عالية يستخدم فى قطع ولحام المعادن. _۔ے) 
ظ ظ ٣‏ - موضع اتصال طرفى عظمتين. یسر 
| ۽ - مواد تسمح بسريان الحرارة خلالها. )س( 
۱ ب قارن بين الترمومتر الطبی والمنوى من حيث: (الاستخدام - التدريج). 
0 1 ضع علامة (⁄) أو (×) أمام العبارات الأتية: 
| ١-الحديد‏ أسرع العناصر فى توصيل الحرارة. [١‏ 
ظ : ؟ - الحبل الشوكى مسئول عن الأقغال المنعكسة. ) ( 
ا ۴- تنتقل الحرازة من الجسم البارد إلى الجسم الساخن. " ' () 
ظ ۱ ؛ - غاز الأوزون يتكون من ذرتى أكسجينء ويرمز له بالرمز و0 ( ) 
' ب علل لما یأتی: 
| ١-لايُجمع‏ غاز ثانى أكسيد الكربون بإزاحة الماء. ۲ - يجب رج الترمومتر الطبى قبل استخداعه. 
: 


۷ العلوم ‏ للصف السادس الابتدائی - اٹفصل الدراسى الأول 


حة صو ںی ب إت211]1نت111ننا 


شجاب عنها بنهاية ال 


ا 


5 








0 اللغة العربية؛ (أ) من درس (مفتاح النجاج) اقرا ثم أجب: 
1 (يواجه الإنسان فى مراحل «ياته عقبات كثيرة عليه ألا يستسلم لها وهو يتطلع إلى المستقبل ويحام بالنجام: | 
؛ ‏ فالنجاح هدف الإئسان). 
٠ ۳!‏ اختر الإجابة الصحيخة مما بين الفوسين: ۱ 
١‏ © مرادف (عقبات): (صعوبات - مراحل - أحلام - حواجن) | 
: لگ هدف الإئسان هر؛ (المال - النجاح - مواجهة العقبات - لاشي,) _ 
۱ ۰ @ الناجح لا تقف طموحاته لأنه يملك روح: (الفريق - التحدى والمنافسة - العمل الناجم) 
[ ا © لقبت عائلة الشيخ مبارك بلقب عائلة: (العلماء - الوزراء - المشايخ - السماعئة) ١‏ 
| 3 © لم يقم الشیخ مبارك بتعليم ابنه بسبب: (جهله - كثرة مشاغله - غربته - سفره) 
ظ ا (ب) من نص (أخص الإنسان): 
ظ ١‏ أخى فى العالم الواس ع فى المغرب والمشرق 
۱ : خی الفيكن والأسو د فى جوهرك المطلق 
٠ ' ٌْ‏ اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: ظ 
ْ ¦ © معنى (جوهرك): (أساسك - صفاتك - معالمك - عملك) ١‏ 
۱ ا © (الأبيض والأسود) لفظان: (مترادفان - متقابلان - متشابهان - متساويان) ٠‏ 
١‏ : © (المطلق) كلمة تدل على المبدأ العام والشامل من حيث: ظ 
ْ : (المساواة بين بنى البشر - الاختلاف بين البشر - التفريق بين البشر - - غير ذلك) _ 
| ا لان سے ارقي (المسامان دالستین + الستلمين + اشن ۲ 
ظ © (أبناء مصر يتفوقون). نوع الخبر فى الجملة: (مفرد - شبه جملة - جملة اسمية - جملة فعلية) ٠‏ 
(؟) الرياضيات: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: ظ 
ظ ا © چرار زراعى يحرث :؟ فدانًا فى 4 ساعات » فإن معدل عمل الجرار =.......... أفدنة / ساعة ظ 
: " (۸۰؛ ١ OE‏ 
١ E E "0 ١ 1‏ ٤ج‏ ۴ء 1111 / : 
۱ ۱ © إذا كانت الأعداد ١‏ م ؟ ۾ ۳ م س فی تناسب قإِنْ س ك سس ( MET‏ ا 
3 © حشرة طولها فی الصورة ٤‏ سم وفى الحقيقة ؟ مم فإن مقياس الرسم - 
CASE) 1‏ .6+ 3ع (As‏ 
العلوم ۔ للصف السادس الابتدانی ۔ الفصل الدراسى الأول ١6‏ : 


حة ضوبپ ب إuUğd1I110Cd1111€‏ 





۾ ردخصصات ٣۰٢٢‏ اس ساس تد تا 





5 الا إحدى زواياة قائمة يكون: (مريعًا ' مسٹثطلا ١‏ مها × شية متحرف) 

9 : ل 
پا وجههة ۲۰ سم فزن خجقة .تب سم CA‏ ۹۴) حي هم 
اا ما عدا 
بانات إلمقابلة كمية ھا عدا ....... (العمر ؛ اللون المفضل : الوزن ؛ الطول) 

0 بررجتماعية: اختر الإجابة الصحیحة مما بين الڈوسین؛ 

ع . ین الاقتصادية لسکان البيئة الزراعية: (الأمية - الزواج المبكر - الأمراض - البطالة) 
البيئة الصناعية للببئة الزراعية؛ (الأسهدة الخامات سه المحاصيل - الأبدى العادلة) 


یداہ 0 ۱ 
چس 


(العثمانيين - المماليك - الإنجليز - البرتغاليين) 


٠‏ و 5 بزيظائيا حملة إلى مصر مارس ۱۸۰۷م بقيادة: (كرومر - ديلسيس - مینو - فريزر) 

ينر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 

4 وان زع بوحدق: (المتر - الجرام - الکیلو متر - المتر المربع) 

٠‏ ۾ المخیخ ساول غيم (عمليات التفكير - توازن الجسم - ضربات القلب - الفعل المنعكس) 
م پھکل الأكسجين .-- ......... من الغلاف الجوی للأرض. ([7 ۲ 3:9۸:67 (AEN‏ 

لا و ساٹ المستخدم فی صناعة الترمومتر: | (الماء - الكحول - الزئيق - المحلول) 

م زلغة رررنجليزية : 

Choose the correct answer from a, b,c, or d: 

1. What did he ......................... yesterday? 1 

a) have b) has c) having d) had 


1 ۲ الملوم ۔ زلصف السادس الابتدانی - الفصل الدراسى الأول 
8 


حك وب ب uUdIIIOCA11110I‏ 


2. Does your brother ......................... a jacket? 


a) wears b) wear c) wearing d) wore 


نا و 9 -3 


a) never wear b) wears never c) never wears d) never 
4. Falma is going t0 ...سس‎ friend. ا‎ 

a) visiting b) visit cC) visits d) visited | 
3. My mother puts the SOUP In 8 .......... ظ‎ 

a) bottle b) can c) loaf d) bowl 1 








_ تدريبات عامة على الفصل الدراسی الأول 


الہ ا - یچ ہم 
aE r‏ لا 








2 


اللفة العربية: اون القراعة؛ (أ) من درس (ذكاعء صبص) اقرأ ثم أجب: 
(دخل الحسن ہن الفضل على أحد الخلفاء وعندہ كثير من اهل العام » فأحب الحسن أن يتكلم فزجره | لخليفة) ظ 
اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 
ال دحل الحسن ہن الفضل على أحد ... ........ 
@ قال الغلام: , إنما المرء بأصفرية قليه و .......---- 
(ب) من قصة (على مبارك)؛ ۱ 
© ولد (فلی هيازله) فى قرية: (الكوم والخليج - ہرنبال الجديدة - منية العز - عرب السماءن ظ 
- ايتعدوا E‏ نقاقوا ھت - e‏ ظ 








(الشعراء ب الخلفاء - الأدياء س الأاصرىق | 


ب لسا ب .ةا 
| يده 9 ع 


@ عندما تعرف (على مبارك) على تلاميذ منية العز: ‏ (سخروا منه 
ثانيًا: المحفوظات: من نص (كن قويًا) اقرأ ثم أجب: 


با شباب العلم فى الوادى الأمين أشرق الصيح فهزوا النائمين 


اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 
@ ينادى الشاعر شباب: (الرياضة - العلم - الجامعات - الفزون) | 
@ المراد ب «أشرق الصبح»: (طلع الصبح - دق الجرس - دقت ساعات العمل - حان وقت النوم) | 
@ «هزوا النائمين» تعبير يدعو إلی: ‏ (العنف والشدة - إقلاق النائمين - النشاط واليقظة - ترك الغائلین) | 

ثالٹا: القواعد النحوية: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: ظ 
للا «ليس العلا بالتمنى» نوع الخير ........ (مفرد - جملة اسمية - جملة فعلية - شبه جملة) 
@ كن صادقا فى أقوالك وأفعالك. كلمة (صادقًا) تعرب س 

(اسمًا لفعل ناسخ - خبرًا لفعل ناسخ - خبرًا لحرف ناسخ - مقعولًا ب) | 
29 «المسلمان متعاونان». عند دخول «ظل» على الجملة تصبح ہے شخ سمط فنا کں 
(ظل المسلمان متعاونان - ظل المسلمين متعاونان - ظل المسلمان متعاونين - ظل المسلمين متعاونين) ' 
(؟) الریاضیات: اختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين: ٰ 

(r (Vo ¢ 0° 0°) n 2 0‏ ا 

© إذا كانت الأعدان ٤غ‏ 6 ١١م‏ سن هتناشية فان قیمة س كا سس (5م هاي 60 (f‏ 1 

© مکعب طول ضلعه ٠١‏ سم فإن حجمة = س سم" (حكي ١۱ض‏ 1۰۰ 1.۰۰( : ْ 

© النسبة بين طول ضلع مربع ومحیطه = س (471 ١ ١11211‏ 

E REREE) هو س‎ ) ٠١ ٠٠١ ) ٤١ ( المدى لمجموعة القيم‎ © 


= === جا‎ >= a ea ھا د‎ ma a sa a اک اك‎ 


اللوم ۔ للصف السادس الابتداتي - الفصل الدراسی الأول 1 پ0 


ع 





که ضوپب ب إت021111ت2111نا 








8 ى إلتالية كلها وصفية ما عدا م أ 
ریائات (عدد الأبناء ي ١إ‏ اة افر 7 
35 و متواذى الأضلاع مجموع قياس سی زاويتين متتاليتين = , e)‏ £ 1 0 ون) 
2 أي ١‏ لا N°‏ 
: اکٹر ا 
9 ے اا جتماعیڈ: ختر الإجابة الصحيحة مما ہین القشوسین 
7 ہے بة سكان للبيئة الزراعية توجد فى ..... 





( ° : Nes ۴ 


آ٠‏ ال ماعات الهديثة فى مصر فى عهد ........ ا 

0 

0 55 على - الملك فاروة = محمل 35 - 2 

589 إا طول الفرنسی فی موقھة س ١‏ ست 

ل (دیو البحرية - أبو قير البحرية - | 

3 | یو '"بحريه - ابو قير البحرية - آبو قير البرية - شی اغ 

5 , 59 ناما للسلطان ومقرة القلهة م لبرد شبراخیت) 

١‏ (الوالى - الديوان - الحامية - المماليك 

5 يده . اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: ' يك) 
۶ 5 وزن الجسم على سطح القمر ... ..... وزنه على سطح الأرض . 

1 ۱ (یساوی > سدس - نصف -۔دضعۂذ ٢‏ 

0 ند فكرة عمل الترمومتر على تغیر ةع 2211111110 مع تغیر 5 جا 


1 رئاز الذى یستخدم مع غاز الأستيلين فی لحام 07 هو غاز: 


[الاكسجين ایا رین - ا أكسيد الکربون - الھیدروجین) 
© الجزء المسئول عن حفظ التوازن فى الجسم هو 


/ (النصفان الكرويان - المخيخ - النخاع المستطيل - الحبل الشوكى) 


Choose the correct answer from a, b, cC, or 1: 0 
[ . Does your sister ۱۷۵8۲ 8 سس‎ ۰ 
a) wig ö) lunch c) cup d) egg ا‎ 
2. She went to the ع۲٥‎ ۶۲۶ (O DUY سمًعمسسوییں‎ 1 
a) school b) mother c) visit d) groceries 1 
3. فا‎ the park, 61111011611 سسممسسش یی‎ the birds. 
a) bike b) feed c) car d) pie 
4. HOW ....................... Water 010 she have? 
a) isn't b) don't c) much d) does 


3. NO ][ ......سسہ....‎ 011۷6۵ 2:500115 Car. 
a) always b) never c) usually d) offten 


1 العلوم للد ايار 





الابتدانی - الفضل الدراسى الأول 


اي ب uUadIIIOCaAIIIIEI‏ ا۔۰ س 








تدريبات عامة علص الفضل الدراسی الأول ہس کت 







0 اللغة العربية: اختر الإجابة الصحیحة مما بين القوسين: 
()عرفت أسر ة الشيخ مبارك بعائلة: 

60 أحب على مبارك أن يكون مثل کاثب: 

© من عناصر النجاح: 


(الزعماء - العلماء - المشايخ) ظ 
0 .>مة - العقود والشكاوى - قياس الأراضى) ۱ 
(التکبر _- الأنانية - التواضم) 


(تنازل عن - أفضت إليه - انتھت عن) 


(الخيول - العنقيقة > البى | | 


6 أتت الوفود إلى «عمر بن عبد العزيز» لما . یں الخلافة. 

©« وهی تجرى بهم فى موج كالجبال» الضمير «هى» يعود على: 
© «موج كالجبال» تصوير الموج بالجبال يدل على: (صعف الموج - قله الموج - قوة الموج| | 
@ مضاد «تجرى»: | (تبعد - تقف - تنٹھی) ظ 
©الطاب المجتهد يحب الماكرة (توع الخبر. . (مفرد - جملة اسمية - جملة نمي | 
© يعيش الناس فى ظل السلام. كلمة « السلام » تعرب: (اسم فعل - مضافا إليه - خبر ظل) ` 
اق عمست يحبون وَطْفهم, (المصريان - المصريون - المصريين) ' 


0 
1 
ا 
۲ 
ر 
ر 
ٰ 
يأ 
1 
١‏ 
1 
' 
i‏ 
1 
1 
1 
١‏ 
۱ 
1 
1 
۱ 
ا 
1 
1 
' 
0 
!1 
ل 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
۱ 
I‏ 
1 
1 
1 
1 
1 
ل 
1 
1 
1 
۱ 
1 
1 
1 


© الرياضيات: اختر الإجابة الضحيحة مما بين القوسین: 


1 
1 
ل‎ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
| 
١ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
١ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


09 عدد أوجه متوازی المستطيلات = .................... أوجه. 
(NGA ٦6 ٤(‏ 
© جر ار زراعی بحرت ۱۸ فذانًا فی ٤‏ ساعات فإن معدل عمل الجرار "سس قدان / ساعة: 


iol, GT) 





( 
سے آے )۷° 00۰0 ۰11°( 
9© النسبة ن الْعَلدمخ ums‏ تعبا باج ۷٣ن‏ جویک 


۱ ۱ 
(©البيانات التالية (اللون ؛ الوزن ٠‏ فصيلة الدم ) مكان الميلاد) جميعها بيانات وصفية ما عدا ......... 


7. 


ا RE ni?‏ (اللون ‏ الوزن 6 فصیلة الدم , مكان الميلاد) . 
69المدى لمجموعة القيم ؟ ۵ ۷) 01م ۹) © شو س 2 1(0( 2 





العلوم » للضف السادس الابتدائص- الفصل الدراسى الأول 14 


حه ضوب ب udI11OCd1111€1[‏ 


ٰ 5 اعد التخصصات ۲۰۲٢‏ 






| : ۵ 1 را جتماعیة: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 
! سے إرزراعة بالساحل الشمالى على میاہ: 


گا [ ند 


(الأمطار الشتوية ۳د ل الا راسرن۔ ابر یئ 


جا ا 5 ۸ے للعا ٠‏ نا 0 : 3 5 

٢‏ ع من العادات السلبية للعاملين بالبيئة الصناعية: (التعاون بينهم - التدخية - احترام المواعید - النظام) 
کی = تفار ام * ۱ ١ ١‏ . 
. سا مراقبة الوالی العتمانی كان يقوم بها: (الدیوان - الحامية العثمانية - الباشا - السلطان) 
ظ 1 1 5 2 : ل 

۱ وأنام الخددو ES‏ إميراطورية مصریه امتدت حتی مديرية خط الاستواء. 
: (اسماعیل:- محمد على - توقیق ۔ سعين) 
1 5 أمترع المواد توصيلا للحرارة: (الحديد - النحاس - الألومنيوم 5 الخشب) 


©أى سا یلی من المفاصل محدودة الحرکه؟: (الکتف - المعصم - الكوخ - الفخذ) 
5 ےم سو ا نے نسبة فی الهواء الجوئ.. (الأكسجين - الٹیتروجین - الأوزون - ٹاتی أكسيد الگریون) 
۾ ربزء المسئول عن حفظ توازن الجسم: 
ظ [النصفان الکرویان - المخیخ - النخاع المستطيل - الحبل الشوكي ) 
١‏ رة الإنجليزية: ۱ 
Choose the correct answer from a, b, c, or d: 0‏ 


1]. Mum went 10 106 سی‎ . to buy rice and sugar. 


a) grocaries b) shop c) bakery d) grocer's 

2. Maha 06۷67 سسسسسے‎ ۰ 

a) takes b) wears ©( 5 d) gives 

3. Please, give 006 8 ............ Of TUKEY. 3 
a) slice b) bottle c) bowl d) cone 

4. HOW ....................... Jemonade did you have? Two cans. 
a) many ۱ b) often c) much d) tong 

5.1 wash my clothes سسسسستے الا‎ 
8(0, b) myself c) yourself d) itself 1 





1 ۱ اللوم ۔ الصف السادس الابتدائی ۔ الفصل الدراسى الأول 


حة سوبي ب 6۲( 11 81نا Ua I1۱5‏ 





۴7 سمسد سس سے سے ہے 


¢ | 2 0ص( نموذجية . 





الإجابات النموذجية عن أسئلة دروس الوحدات (الكتاب المدرسی - سلاح التلميذ). 
إجابة التدريبات العامة على الوحدات (الكتاب المدرسى - سلاح التلميذ). 

إجابة اختبارات سلاح التلميذ على الوحدات. 

إجابة تدريبات واختبارات سلاح التلميذ العامة على الفصل الدراسى الأول. 

إجابة التدريبات والنماذج التى وردت بموقع وزارة التربية والتعليم لعام ۲۰۱۸م. 
إجابة امتحانات الإدارات التعليمية بالمحافظات لعام ١٠١٠م.‏ 

إجابة امتحانات متعددة التخصصات لعام ٢۲۰۲ھ.‏ 


“= 2س سا - 02 - - ہن ین۔۔ 0ن 


العلوم ‏ للصف السادس الابتدائی ۔ الشصل الدراسی الأول 1 2 





حة صوبپب ب 1ت21111نات2111نا 








_ الکباوجدا ع ۔ النيوثن 
یں دا ن الزئبر گی؛ 


. عزن الكو کب الموجود عليه الجسم - بعد الجسم عن مرکز 


ہام الأرض = الكتلة بالكيلوجرام ا ذإ 
بے ı mM ٦‏ \ هم ۰ ٹیوٹن 
5 القمر > ل × وزئه على سطح الا 
سم تھا ١‏ اھ ٣‏ ت ۰ا - 
را TT‏ نيوان 
به كظلة الكأس والسائل - كتلة الكأس فارغة 


ف الٹیوئ, 
تک 
ے غلص “ 





۹ ے ۱۸۰۷۳ = 1۱4,۷1 = ۷ ٦٦‏ جرام 
ے كلا بالمرازے بور 
ایل بالكيلوجرام : ؛ ۲۰ asi‏ 
يله = ۷ء كجم 


۱ , .. > كتلة السائل بالكيلوجرام × ۱۰ ۱ 
7 د بأنكت:؟ * 0 ١ه‏ = e AV‏ نیوتن 


یکسا 


؟ - الکیلوجرام. ۳ - النيوتن. ا - الكتلة. 


١ء‏ الوزن" 
إجابة تدريبات سلاج التلميذ 
٢ ۱‏ - الميزان المعتاد - الميزان الزنبركى. 


,بيع - الوذن 
ب وكيلة - النيوتن. 4 - (5) كجم. 6٥‏ -الوزن - النيوتن. 
)٠١(- ۷ ۱‏ ۸-()) كجم 
0 
٠ 1‏ - الجرام. 
؛ -وذن» 


١‏ الميزان الزنبركى. ؟ - تساوى. ” -(5) کجم. )١(-4‏ نيوتن. 


)١( ..‏ كيلوجرام. 5 .)١(-‏ ۷۔(۷۱) نیوتن. .)٠١١(-48‏ 
؟- الأرض. ۰ تافص 
-١[‏ الكثلة. ۲ - الوزن. 
1- الحرام. ٤‏ - الكيلوجرام. ٥‏ - النيوتن. 
٦‏ المیزان الزنبركى. ۷ - الميزان المعتا 
۰۱۔۸ أ حي ي اد e‏ 
بر KV‏ ۸۔م ۱ 
-١(‏ الكطة. ١‏ - تقل. ؟ - )٠١(‏ نیوتن. ٤٤‏ - تساوى. 
٥‏ الوزن. ١‏ - النيوتن. ۷ - الوزن. ۸ - زاد, 
-١(‏ تتنائص. ۲ - أكبر. اسفن 
| - الميزان المعتاد, 4 - الجرام. 


۷ العلوم ۔ للصف السادس الابتدائی - الفصل الدراسى الأول 


حة گت ب 1١11101‏ 8٥١۱وی‏ 


ا( ١‏ - قياس كتل المواد. 


١ 1١9‏ - الكتلة على سطح الق = ۴١‏ کم 


ہے 
۱ فة 

2۷ و (1) هم (1). ایی ( 

: ۴ ا في 0 ال لد 
8۵ 1 افر ۲ يه هجوي ۴ كل اتفال فى 

۲ لان 1 ۱ 3-5 

5 لكتلة 5 تفر بلغي عالة المارغ (صارۂ ۔ سانا 
۲ > ان كتاۂ رتو حازنرة القمى أن فة - غازية ) 


لوڈ جذب الارض على اا 

8 ےھ پا 1 1 0 : - 
و لجاذبية الأرضدية تقل نالانژفار ٭ٴ a‏ ا 

ھ لوا الم 5 7 رش عقا ای 5 

۷۔ لا 


7 
ن لذن الحسم يتوقف على کت الكوع 


ذه غاز 3 
ا «-لتساوى بیج ل شق 


ذن = Al‏ ااحەم بالكياو ج نام 5 


د دوعو کاب الجر 


لان الوزن * كتلة الجسم بالکیاوجرام (ê‏ 
؟ ان كتلة القمر أفل ف ن كثلة الأرض.. 


رٹ سی الگتاة ٹاہٹة, ٠‏ ہبنھا يقل وزنه. 


۲ - يزيد يذن الشخص. 


)£ = ا ل 2 
لایر وزنه حيث يقل السدس على سطح القع 


" - نظل الكثلة شاج 


فلا قن :8 


3 فيان قن الأجسام 


l= ۲‏ سے 
لوزن علی سطح الأرض > الكرلة (بالكيلوحراء | ۰ 


0 To لد‎ 
نيوزن‎ ۹٦ 5 


ب ۹ _ از پر ۱ و ند ایا : 
١‏ - الكتلة على سطح الأروى ‏ دنن الحسم على مطح ۷اض 
N a‏ 
NF:‏ 
سحكي )عيورت 


- الوزن على سطح القمر 5 ليذ علی مطح الا ضس 


NTs 
ع‎ ۳٣ ھا س زور‎ 
5 


وتن 


ج! الكتلة (بالكيلوجرام) ےک بال 


۲ 1 
وح ۲ کیلوجرام 


١‏ - الكتلة على سطح القمر » ۲ كيلوجرام 
- الوزن على سطح الارض* الكتلة (كجم) × ٠١‏ 


»١٠١ ۲‏ :؟ نيوين 


- الوزن على سطح القمر ».ونث عي سطع الارض 





7 
دم ا ے 
٣۰٢۲ > -+‏ نیوتن 


١١3‏ -الوزن على سطح الأرض 


: = الوزن على سطح القمر ٦×‏ 
ا ہے ا ڑا سے ٠‏ نبوتن 


۲ - الكتلة على سطح الارض م فڈن الجسم على سطح الأرضيد 


5 00 


" - الكتلة على سطح القمر  ٠٠‏ كيلوجرامًا 





الإجابات النموذجية 





ن زو كفة واحدة بمؤشرء 


we‏ و ٦‏ ؛ ميزا 


هل ١‏ - كتلة قطعة الصف 


٠۰ ww‏ جرام 
الكظة ہالکپاوجرام = سے ت ٠,۳‏ كجم 
وا ۱ 


كفة واحدة رقعی. 
7 ۱ : : ميزان ذو 
>٢‏ وزن قطعة الصخر ٭ الگتلة (بالكيلوجرام ) × ٠١‏ ۲ رقيات 9 
ا : تقریر كتل الأجسام. 
۳ ۴ ۰٠٠١ء۳‏ نيوتن - يستخدم فی تقد 
۳ ل يهدث و : , + ١‏ الجهاز: الميزان الزنبركى. 
بحدث ثفير لكتلة قطمة الصخر بتفير المگان, ہینما يحدث تغير رو نت 


- پستخدم فى: قياس ودب 5 


کے > غعے سے SS Sa‏ کت ےہ کت کے ےس س س 


لوزن فطعة الصخر بتغير المكان. 





0 إجابة التدريبات العامة علص الوحدة الأولى 


)٤ مجموعة‎ 


١‏ -الكطة. ٢‏ -الميزان المعتاد. ۳ - الميزان الزنبرگی. 


٦ a‏ - الوزن۔ 
ع ۔الیرایٰ © -الكيلوجرام 
: ۹ -الكطة. 


إجابة تدريبات الكتاب المدرسص 
0١۵۵‏ د (:) 
١ @‏ المبزان ذى الكفتين - الميزا 3 الزتزقی فب المكان. 
9 
09 






گا كتلة الجسم - كتلة الكوكب الذى يوجد عليه الجسم - بُعد الجسم عن 
عي 


۷ - النيوتن. ۸ - الأرض. 


٠‏ -القمر. ١‏ - الميزان الحساس. ١١‏ - مركز الأرض (أو الكوكب ) لأسفل. 
585 





1 ث شس ٠‏ كجم 
يه وزنه على سطح الأرض = الكتلة بالكيلوجرام × نے 


wml وپ‎ ۰ 


"سا ۷امع() (۲)مع(دا )٤(‏ مع (ج) 
09م (ج) (٣اعع(ھا‏ ()مع() ()مع(ب) 


سای ۲ ۔ ابتعدنا عن. ٣۳‏ -(ءغ٠١٠٠),‏ 4 - الجرام. 


ٰ ۰ نیوتن 
وزئە على سطح الفمر = الزن على سطع سره . 
ض٠٥‏ نيوتن 
- - ۱ 5 | = 3 پچ 5 “ضغ سے ۰( فى س 
إجابة تدريبات سلاح التلميذ - ثابت. صغر من ۱ لزنبركى. 


ET‏ ۹ ارت ہے Ab‏ ۱ ()). 1 - ستة أمثال, 





١‏ - الجرام - النبوٹن, ۳ - یقل. ۹۔ ۰(٥ (T1)‏ چرام ۱۹ الكتلة 
١‏ 
؟ - سدس (-). ا - كتلته ٥‏ -قوة جاذبية - وزن, ١‏ - فی الفضاء - فى منطاد محلق فى الهواء - على سطح الأرض, 
5 - وزن - كتلة. ۷ ۔()) کجم. (j= A‏ ۲ - الجرام - الکیلوجرام - الطن. 
۹ - المعتاد - الزنبركى. ٠١‏ -(1) كجم. ١‏ -الكطة. لب رما 
٦ ۲‏ نیوئن. " - أكبر من. 4 - كتل. ١‏ او لن الكفتين تكون کتلة الجسم مساوية مجموع كتل الأثفال فى 
6 - مركز الأرض. ٦‏ المادة. ۷ء الکیلوجرام. 


الكفة الأخر 5 





؟ ۔ لان الوزن = كتلة الجسم بالكيلوجرام × ٠١‏ 


00000000000 ا ل رت ا 1610 جم جج ل ا ےہ لدي ز۔ے ۔ بے ۔ے ے حم waa‏ سے ہے سے جس S>‏ اكد د د Sg‏ اد عد ع SSS SS SS sS SS‏ جج ع د أ ل اح کک کے كت سے سط لے نے أ كك کے سے 


.: -لأن كتلة القمر أقل من كتاة الأارض.‎ ٣ ۔(۵) جرام.‎ "1 .)۰(- Y۲ ۔ الکتلة,‎ ١ 
: لتساوى قوة جذب الأرض على الكفتين.‎ - 0 .نتوين)١(-‎ 5 .)٠١(- 8  .ىكربئزلا -الميزان‎ ٤ 
أمثال قوة جذب القمر للجسم؛ تنلا ا‎ ٦ النیوٹن, ۸ -(0)كجم.  ۹ -الوزن. ه - لان انوة جَذب الأرض الجسم تساوى‎ - ۷ 
: نيوتن. ۱۔ كطة 41-1 لكبر كثلة الارض عن كتلة الفمر.‎ )4(- ٠ 
١ لان الكتلة مقدار ثابت لا پتغیر متغير المكان.‎ - 7 Sî FANE aE NYS 
1 الگثظة. 6 -الأرض.  5١-(١١٠)نيوتن. ۷ - لان قوة الحاذبية الأرضبة تقل كلما ابتعدنا عن مركز الأرض. وبالتالی بقل‎ -۱۷  .مجك‎ )6٠١(- 5 
: مجموغة ] الوزن.‎ | 
1 يسبب جاذبية الأرض لها.‎ - 8 ١ ۔ پر‎ 7 X-١ می ع د وص‎ KR ١ 
5 إ ۹ -لاته كلما ازدادت كتله الكوكب زادت قوة جذبه للجسم الموجود عليه‎ £ Kr r N oN. م لم ۹ ۔ چم‎ 
1 بسبب قوة جذب الأرض للجسم.‎ - ٠ Fa الل‎ Wo 


و د9 جا 
سک 


ساس کیا ا ۳ جیا اود 





العلوم ۔ للصف السادس اٹابئدائی - الفصل الدراسى الأول ١4‏ 











رںموڈجی؟ 


تاشر 


ا 
ا بپریں, ولا تستقر وثطیر فى الفضا 


سام ماف 


سپ وجودۃ ا 


؟ ۔ قباس وزن الأجسام, 


5 زار سر * الگا | كهم) ۲٠‏ 


سے سطع رفي 
القمر فیس ےنس 5٠‏ كحم 
ارڈ > الكئلة على سطح الأارض اكجم) × ٠١‏ 

٣۴.‏ بڑ ١‏ ء١١۳٣۱‏ نيوتن 


الوزن على سطح الأرض ے نا سے ٠‏ نبیوتن 


؟ - نظل الكتلة كما ھی, بیٹما بقل الوزن 


Sg Ae: mle RIA 
. زن دی تطخ شر کک کا جو‎ 
یوان‎ ٠۰۰٠8 اد اافھر لف‎ 
١ * الأر شن ٭ الوزن علو سطح القمر‎ 
اتير فيه‎ 
ے الوزن علي ساج ٹرش ۰ كهم‎ 





يي طح القعمو ۹5 ۱ 
۱ = الوزن على سطح القمر ٦×‏ 


- ۲۹۰ × د = ۲۱٦٢‏ نیوتن 


الاختبار الأول 
ا امال - سدس 
٤ے‏ کا آگیں 


_ الوزن على سطح الأرض 
5 ا ب 7 


١ 
الوزن على سطح الأرض‎ 4 
3 


١ 2‏ الکللة - الوزن. 
و )٠٠٠١(‏ = )0( 


٢‏ الوزن على سطح القمر 
:ا الم طاح 
ÇE‏ بیو یں 


۔(ا) کیم ؟-وزنالجسم. .)٠٠١(-۳‏ 


١ *‏ -لأن الكتلة مقدار ثابت لا يتغير بتغپیر المكان. 
1 - لان الوزن على سطح الأرض = الكتلة × ٠١‏ , 


٤‏ - أقل من 
لي ١‏ - بقل وزن الحسم. ٢‏ - سقط الجسم لسغل نتيحة الحاذبية الأرضية. 


0 أ ١-الكتلة.‏ *- الكبوجرام. - الوزن. 4 - النيوتن. 
لا اجب بتفسك. 
-٤ .نتوبن)١86٠١(-*‎ )٠١٠٠١(-* )٢( ١ 0‏ الخضراوات والفاكهة. 





ا S>‏ يك يد جد اي د اج SSS‏ ا ا ع جد لج الت اح ع ا ا ا ہے کے سے یف کے ہے ہے سے بے دی پے لے كد ا كك ع ہے ہے ع ہے ہے ہے ہے ے ہے ہے پے لئے 5 5 


و اح أ اعد عد اع كن عم كذ كن كد كن اكت حت حت حم حم عد كه كن كن كد كد عد ع كم كد كذ ك2 كن كع هم عم عع ع عع ع كن کان کک كع كع كع هع ید هد هد 


0 گال الجسم على سطدح اليا كمد هت کان 


الاسم ا 


۱ صا فأ بدكوية الجسم شن فارع 
۲ یا : 
۴ د ل ام الا شس ا سم 
۳ ذا" رای "١‏ 7 15 
| د 5 پ 5 5 و سی گی ١‏ ت۴ فغ 0 ۱ 1 

۱ ۱ 1 س مد ١‏ ھی 2۱ 
i 8 > 4‏ آغا ا ١‏ كاف تل تفا ۹ 81 3 

w‏ ضا ۹ i‏ نظ ا شام الط 
: و عق ذل هنا قا ان يكام 


١ 1١ 5‏ 
ئ ريما گللڈ مشيك الو 


الات | اعبت بنفسد pe‏ 
انجتائل ۲ 


© ج الحازبیة الا رضرۂة 


@ ٭ كتلة الشخص فی الحالتين ثابنة؛ لان الكثلة مقار ثاب 


لا بنان . شفي متا 





د 


إجابة اختبارات لاد التلميذ علص الوحدة الأو 


١ ١ 9 


)١(-١ .ةلتكلا-١ أ‎ 0 


نے 


© وزن الشحص فى الشكل (آ ) أقل من وزنە فى الشكل ١ے‏ ت یا | 
فی الشكل (أ) اعلی "ج ارتفاع المنطاد الى الشكل ات ]اه وگسا 
البعد عن مركز الأرض؛ فتقل الجاتمية الأرضية ویقل الى 

3 1ت د یق 





الاختبار الثانی 


ے اتف چ 
= 


9 3 ہے ج 
راك لا قاع لق 
= = 


لكطة - العاء المقطر۔ ۳ - الكظة - لبٹعتہ 
٣‏ - الجرام - الكيلوجرام. 1 - كمية. € )-1( 


ج ١‏ - کله الجسم على سطح القمر > ؟ كحم 
؟ - وزنه على سطح الأرض = ٣‏ × ۰٠۱ء۰٣‏ نیوتن 
" -الأرض.. * - مقل. 


فى الكفة الأخرى. 
© أ ١‏ -الجراء. 8 سر عرس ال هتوس 
۴ = الووّن. ٤‏ = لشوس 





ب ١‏ - تزيد قوة جذب الکوکب ! 


؟ - تطبر الأجسام بعيدًا عن سطح الأرض, ولا تستقر على سطح الأرض۔ 


سو 


؟- الى ٤‏ ۔ کر 


٦٢‏ الوزن 


٢۔۸‏ 
ب ١‏ - المبزان الزنبرکی 


۷ العلوم ۔للصف السادس الابتدائی ۔ الفصل الدراسی الأول 


حة ضدّبي ب 8111161ن) ۱ئ 








Fie 3‏ ہو ےہ 
جو اق ہے 





8 الإجابات النموذجية عن ۳[ ملیف 





إجابة تدريبات الكتاب المدرسص 


ب النعاس, 


4 أ" جردھ: 
لہ صناعة أوانى الطهى - صصناعة الفلابات. قد الخشب - البلاستيك. 
ق صناعة مقابش أوائى الطهى : الملاہس الصوفية الثفيلة, 

12 أ ×۴ بعض. با کم رديئة, ج "# الالومئيوم. 
ف ا البل'ستبك۔ هفل ۴ الخشب, 


12 أ المواد جیدۂ التوصيل للحرارة. 


اجب بنفسد. 


© النهاس - الالومنيوم. 


اب المواد رديئة التوصيل للحرارة. 


إجابة تدريبات سلاج التلميذ 

۱ " - برودة - سخونة. 

٤‏ - رديئة التوصيل للحرارة. 
= الزجاج - الهواء. 

/ - الأغذية - الزجاج - الورق - المنسوجات, ۸ - النحاس. 

۹ - مقابض أوائى الطهى - مقابض الفلایات, 


وی 
۳ - الأعلى - الأقل. 
6 - الألومنیوم - البلاستيك. 


الع ١‏ - الزجاج والخشب. ؟ - الٹحاس, 
7ے سز اا الزقيق. 
2 - درجة الحرارة. ١‏ - تتمدد وتزيد فی الحجم. 
لے حرارة فيس ۸ الساخن إلى البارد۔ 


-١ 29‏ الحرارة. وی السرا 
٣‏ - مواد جيدة التوصيل للحرارة. ٤‏ - مواد رديئة التوصيل للحرارة. 


3 - التحاس. ١‏ - الألومنيوم. 
1099م X- X-۲ x-+‏ 
ه- كير ۷-٦‏ لا ۷۸۷ ۸۔۷۷ 
10 الألومنيوم. ۲ = الحديد. ۳ - مختلفة, 
£ - النحاس. © - تتمدد. 
1 - الألومنيوم - الخشب. ۷ - الخشب. 
([© النحاس - الألومنيوم - الحديد. 
(FO‏ مع (ب) (tea)‏ (اع(ا ()مع() 
ابا (١)مع(ج)‏ (٢)ع() )٢(‏ مع (ب) 


١ 40‏ - لعدم التواء القضبان نتيجة تمددها بالحرارة صيفًا وعدم وقوع حوادث. 

۲ - لأنها مواد جيدة التوصيل للحرارة. 

۳۔ لأنها مواد رديئة التوصیل للحرارة. 

؛ - لانتقال الحرارة من اليد إلى قطعة الثلج. 

٥‏ - للمحافظة على حرارة الجسم وعدم الشعور بالبرودة. 

١‏ - لآن الهواء ردىء التوصيل للحرارة؛ فيعمل على عدم وصول الحرارة 

لداخل المنزل صيفًا وعدم تسربها من المنزل إلى خارجه شتاءً. 

۷ - لأنه يسمح بسريان الحرارة خلاله. 





حةٌ صوپب ب إت021111ت2111نا 


الإجابات اللموذجية : چ چ ی ےوک 20000590000 سے 0 


س ی ج ک۔۔۔کجعة 


1 
1 
ا‎ 
1 
1 
1 
1 
١ 
1 


1 
1 
يغ‎ 
1 
ل‎ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
١ 
1 
1 
١ 
ا‎ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ل‎ 
ل‎ 
1 
1 
1 
١ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ل‎ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
١ 
۱ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
١ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ل‎ 
1 
1 
١ 
1 
1 
۱ 
1 
١ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
١ 
1 


Na ©‏ تنتقل الحرارة هن أيهها إلى الاخر. 
۲ پحدثٹ 
۳= لشقر 
ا - سذاعة أوالى الما لاس والفلایاٹ 
۱ے سام مقابان اوانى الطهى ومقابض الغلايات ومقبض المگ اي 
الگھرہیة, 
٢۔‏ صناعة آوائی الحلهى والفلایات والقدور. 
؛ - تحفظ حرارة الجسم وتقينا من برودة الجو. 
و- رحفظ حرارة الشاى. 
(([#اجب بنفسك. ٰ 
@ 1 الجسم الساخن (ا) - الجسم البارد (ب). 
ب) الجسمان متساويان فى درجة الحرارة. 


إجابة اختبار سلاح التلمیذ 
١1! ©‏ - اليد- قطعة الظج. ۲ - الألومنيوم - البلاستيك. 
؟ - رديئة التوصیل للحرارة - مرور: ٤‏ - جيدة - ردبئة. 


١ ١110‏ - الحرارة. 


١ ١ 2‏ - البلاستيك. 


10109 جم عي - 7 


® [آ) ۹۳٣‏ ۔٤٣“.‏ 
١‏ د قياس درجة حرارة السوائل - قياس درجة حرارة جسم الإئسان, 
ه أداة تستخدم فى قياس درجة الحرارة, 


و (صفر”" سيليزية) - ”٠٠١(‏ سيليزية). 


89 الطبی. ت × المثوى. اج × المئوى. 
أل ۸ الطبى. هّ ۴ الزئبق. 


@ [) الترمومتر المثوى. 5 الترمومتر الطبى. (ا الزثبق. 


الثو اء (لؤجسان وقح الجوادث علد تمددها بالحرارة سبل 
رااسخر ئة لانتقال الحرارة من كوب الشاى إلى اليد. 


والقدور. 





ب ١‏ - نشعر بالسخونة لانتقال الحرارة من الجسم الساخن إلى الید. 


؟ - يحدث التواء للقضبان وتقع الحوادث عند تمددها بالحرارة صيقًا. 
۲ - مواد جيدة التوصيل للحرارة. 


؟ - درجة الحرارة. ٤‏ - الهواء. 


ب ؛ ١‏ - صناعة أوانى الطهى والغلايات والقدور. 


۲ - تحافظ على درجة حرارة الجسم وعدم الشعور بالبرودة. 
” - الٹحاس, 


*-الزشق. ٤‏ - الترمومترات. 


۲ - لأن الهواء ردىء التوصيل للحرارة؛ فيعمل على عدم وصول الحرارة ` 
لداخل المنزل صيفًا وعدم تسربها من المنزل إلى خارجه شتا٤.‏ 


اناس سني 
إجابة تدريبات الكتاب المدرسی 


أب الطبى. ج) الطبى - المئوى. 1 





العلوم ‏ للصف السادس الابتدائی ۔ الفصل الدراسی الأول ۲۷ 


1 
a 
ع‎ 

r 
3 
EE 
کو‎ 
2۴ 
3 
پیا‎ 





ا وت سیل 





؟. ١‏ - ياكسر الترهومتر وينسكب الزئيق فى الفم مسببًا الثسمم. 


۾ سائل فضى اللون يمكن رؤيته بسهولة من خلال زجاج الترمومتر, 
۲ - یتعدد الزشق ويضغط بشدة على الائبورة الشعرية وبتكسر 


ي لا رلتصق بجدار الأنبوبة الشعرية الزجاجية. 
و فی سائلٌ بين درجتى <رارة (-۲۹٭: 01؟*) سيليزية؛ مما یعطی مدى 


النرمومتر. 


1 "| سلا التلمب ٦‏ ۱ 
: إجابة تدريبات 6 ۱ ۵ الثره ومثر الطب چا وسيم لاسا 
ا ۲ - الترمومتر الطبی - الترهومتر الماوی ۱ & الل سس 
ےجا ١‏ 1( ف الكدو| الڑہڈہا 
(١ 0 ۱ ( ۱ 3 ١‏ 0 ب الثر مومثراٹ ١‏ ف , ١‏ سا ۱ 
ا ۱ ١‏ فط 3 ا ۱ 
١‏ ۽ ”ب (صفر Ya‏ - درهعة حرارة السوائل م j‏ وم ازا با ما إلى المساود م ھا لاکن هن اسجبل ۱ 
: و ررجة كر ار ۱ اافرا:۸ بهو اا ۱ 
١ ۱‏ ا 
5 صفر)؛ 7< 7 : 
۱ : 8 - مجم الساظل,. ؟- زثبل. ۱ ا ١‏ مستردع الزقبق ١ ١‏ انبوبة درا | 
١ء‏ الغا۶: ١‏ يا (ا: : 
0 85 ۵۔ (ہ ف لان ؟) لا الاروم مار المار ي û‏ لباس درجة هرارة السواال 
= : 3 9 ا 
00 يقل ل (صدر") ‏ - )٠٠١(‏ 
٦م‏ ًْ ۱ 
۴ = الئرەومٹر الطبى. ۳ الئرموھثر المقوو. ' ۱ 
١۔‏ الثرمومتر: 3 اا إجاہة اختبار سلاح التلميذ 
للا هات ال شق || . 
ارکول الإيقيلى. | 
0 اا ٠‏ ۱ 
: ٢۔۸‏ ٢۲۔۷ ١‏ -/ للا 1 02 ۱ الكحول الإيثيلى - حسم الإنسان 
1 ۔ الى 5 12 a 7 ۳ ٤‏ الثرهء قار الطبى ال موفثر الما 59 ظ 
© ۔ الزشيق» ۱ ۵ غلیان الماء ۱ 1 ل" عا عم سے در عا الحر ا 1 ] < (۴۳۰) (ı1)‏ 
ت الطبی: = دي : ١‏ 
= الثر مو مدر ١‏ ب ۱ = نلق َة : 
١۔‏ تھا وسيلة غير دقيقة فى قياس درحة الحرارة. ۱ ۱ تمدد منتظم بدا خل الئر٭وەٹر ماد ارتفام درعة الحرارة 
ea 60۳ (00. 7‏ 1 ۱ - قياس درجة عرارة السوائل. 
ونع و جوع الزثبق بسرعة إلى المستودع؛ عتی نتمكن من تسجيل الفرا:! : 5 
١‏ زنك ۱ 1ف اخثذاق, ۲ء الترعومت العٹوی: 
يسهولة: ا تج 1 
ا ٢‏ الترمومتر الطبى. ا - الزشيق. 
۴ لأنه: ت0 


١) | @‏ -اختناق. ۲ (۲۷). "- عموديًا, 1 - ضيقة وشفافة. 


واسمًا لقياس درجة الحرارة. لبا. ١‏ - حتی يعود الزثبق إلى المستودع. 
٤‏ ۔ لیعود الزثبق إلى المستودع. 


ء۔/ ٢۔۷‏ دي ا - كل 
ب ١‏ ۔ الترمومتر الطبى. 


۲- (۱) مستودع زثبق. )١(‏ اختناق, (5) أنبوبة شعرية. 


ه ‏ لأنه يظل سائلٌ بين درجتی حرارة (-۲۹ * : ۳٥۷‏ *) سيليزية. 
٦‏ لان درجة حرارة الماء المغلى تکون أعلى من 8 * سيليزية؛ مما يؤدى إلى 
تمدد الزئبق وضغطه بشدة على الأنبوبة الشعرية وينكسر الترمومتر. 
۷ - حتى لا ينكسر الترمومتر! وتبتلع الزثبق السام الموجود بداخله. 
۸ ۔ لان مدی حرارة جسم الإنسان الذى يستطيع العیش بها يتراوح بين 
(ه+*: 47*) سيليزية. 
۾ - لأن الماء يغلى عند درجة حرارة )"٠٠١(‏ سیلیزیةء وتدريج الترمومتر 
الطبی يبدأ من (75* : 47') سيليزية. . 
١ 6(‏ - يتمدد الزثبق» ويضغط بشدة على الأنبوبة الشعرية؛ فينكسر الترمومتر. 
۲ - يعود الزثبق بسرعة إلى المستودع؛ ولا نتمكن من تسجيل القراءة بسهولة. 
٣۔‏ يحدث تسمم قد يؤدى إلى الوفاة. 
؛ - يرتفع الزثبق فى الأنبوبة الشعرية إلى ٠٠١‏ ٭ سيليزية. 
لا ١‏ - صناعة الترمومترات. 
؟ - قياس درجة حرارة جسم الإنسان. 
٣‏ - قياس درجة حرارة السوائل. 


۱ 
؟ - لأنها وسيلة غير دقيقة فى قياس درجة الحرارة. ۱ 
| 
ا 





9 ) إجابة التدريبات العامة على الوحدة الثانية 


إجابة تدريبات الكتاب المدرسی 

للا (1) النرمومتر. لبها الترمومتر المئوى - الترمومتر الطبى. 
ج أ النحاس - الألومئيوم - الحديد. 
دا الخشب - البلاستيك - الزجاج. 

@ !1 ) الترمومتر. با المواد جيدة التوصيل للحرارة. 
چا المواد رديئة التوصيل للحرارة. 

© استخدامات المواد جيدة التوصيل للحرارة: مثل: الألومنيوم. النحاس؛ الصلب 
المقاوم للصدأ فى صناعة أوائى الطهى والقدور وغلايات المنازل والمصانع. 
آما استخدامات المواد رديئة التوصيل للعرارة مثل: الخشب والبلاستيك فی 
صناعة مقابض أوانى الطهى والقدور والغلایات وأدوات تحضير الطعام وغرفه. 











1- تظهير الترمومتر الطبى. - البلاستيك پستخدم فى صناعة مقبض المكواة الكهربية. 
© - یمنع عودة الزثبق إلى المستودع للتمكن من قراءة درجة الحرارة بسهولة. - الأغطية اللقیلة (البطاطین) والملابس الصوفية الثقيلة للمحافظة على درجة 
لیا اجب بن بنفسك۔ حرارة الجسم فى الشتاء وعدم الشعور بالبرودة. 


- كك ابا تھا هن عم ع من اما امیا عن میں حا امیر حت كن كت كت كت حت كم كك یور ود ید ید ع ع :ند مد عفد مد نیا لد أ أي كد كم كت كت كت كن حك كن د عن حا تقد یلاہ عم حت حت یا كم كت یلا لد عت أن سد سد ےہ ص ےہ جد عد ےہ ےہ كن كك كد كد 





١4‏ العلوم - للصف السادس الابتدائی - الفسل الدراسی الأول 


حه صوب ب UdIIIOCa1111€‏ ` 





9 منفسك). 
| 6 المئوی. پا )ار الطابی, 
€ ۴لم الخشب, ف # الالومنيوم. 


| لان الزئبق سائل فضى يرى بوضوع خلال الزجاج ويتمدد بانتظام 


ولا ياتصق بجدار الأنبوية الشعرية 


ب لأن الخشب والبلاستيك من المواد رديئة التوصيل لاحرارۂ 


گا لأن الالومتيوم أو الصلب المقاوم الصدا مواد حبدۂ التوصيل الهرارة. 
د لمدم عودة الزشق بسرعة إلى المسثودغ على نتمكن من تسجبل درجة 


الحرارۂ بسهولة ودفة. 


إجابة تدريبات سلاح التلميذ 


١‏ - تسمح - الألومئیوم - النحاس. ٢‏ لا تسمح - الخشب - البلاستيك, 
۴ - الطافة, 4 - درجة الحرارة. ‏ - النهاس. 

5 - لوحى زجاح - هواء. ۷ - حجم - درجة الخرارة. 
۸ - الطبى, 4 - تجعد الماء - غليان الماه, 
اي ل" ١١‏ - شعرية, 

۳ - أوانى الطهى, ١"‏ - الخشپ د البلاستيك. 
١‏ - جيدة التوصيل للحرارة - رديئة التوصيل للحرارة. 

5 - مقابض أوانى الطهى. 5 -الزئيق 

۷ء الزئبق - الكحول الإيثيلى. ۸۔ (۴۴۲). 

15 - درجة الحرارة. ۰ الطبى. 
امجموعة ٢‏ 

-١‏ التحاس. ٢‏ - الخشب. ۳۔ حجم السائل. 
.٤‏ الخشب. ٥‏ ۔ البلاستيك. 

١‏ - يعطى مدی محدودًا لقياس درجة الحرارة. ۷ - الزئيق. 

۸ الزئبق ۹ - صفر ٠‏ - زثبق. 


١۱۔‏ ( )۳٥۷۰۳۹‏ ؟١‏ - الكحول الإيثيلى. ‏ 
٤ (TY) -۳‏ - من يدك إلى قطعة الظج. 


Kil LT oF a‏ و ےک 
| ۷۔ پف ١ WN Kl KA‏ ١۔/‏ 
Nt <٠ -۳ ۱‏ وان 


أ : 
۱ 7+ 
1 


ا -١‏ التخاس. " - الالومنيوم. ٣‏ - الحديد. 

أ۱ 2 - عشرة. ٦‏ - السواتل. 7 - أقل من. 

.) ؛5"(-١١‎  .موينمولألا-‎ ٠ (صفر)‎ - ۹ ١ 
الزشيق. 14 - حجم۔ 5 - الطبى.‎ - 35 
الحرارة. ۲ - درحة الحرارة.‎ - ١ 


۳ الؤقيق. ٤‏ - العواد جيدة التوصيل للحرارة. 





حة صوپب ب إت021111ت3111نا 


5 »ل 
اإأ / 


٤‏ - بالزئيق. 
۸ (۳۷). 


سے 


7 - مخطفة. 


۹۔ الثرفوهشر؛ 


۵ ۔ الھواد ردہڈۂ الخوصيل للخرارة. 


۸ے الٹزمومٹر الطبى. 
1 تر ااموی: 
۷ الٹرەومئر وف ۰ء الدرحة السبابزية. 
۹ الٹرەومٹر اارلەی: 
وو ھت یا ۲ - الكحول الإيثيلى. 


53 الاغاس 
١‏ - المواد جبدۂ التوصيل لاحرارة؛ 
١-(١)مع(جع)‏ (۲)معاہد) 
؟-(١)مع(ه)‏ (۲) مع (ب 


١‏ ۔ المواد رديئة التوصيل للحرارة. 


۱ مع )1( (1) مغ (ه) 
) مع (1)معأدا 


؟-(١)مم(ع)‏ () مع (د) (؟) مع (ب) )٤(‏ مع () 
(TN) =F ۲‏ 

-١‏ الکحول الإبثيلئ. ‏ ۲ - السوائل. 

] - اللحاس. ۵ = فر" 

١‏ - نشعر بالبرودة لانتفال الحرارة من اليد إلى قطعة الناج. 


؟ - تنتفل الحرارة من الجسم الأعلى فى درجة الحرارة إلى الجسم الأقل فى درجة 


الحرارة. 
٣‏ - لا تنتقل الحرارة بينهما. 
4 - يحدث التواه للقضيان نتيجة تمددها بالحرارة صيفا ووقوع حوادث. 
ه - يعود الزئيق إلى المستودع سريغا ولن نتمكن من قراءة درجة الحرارة بسهولة. 
١‏ - يتمدد بانتظام. 
- لا يمكن رؤيته ولا يمكن قراءة درجة الحرارة. 
۸ - ينكسر الترمومتر. 
4 - ينكسر الترمومش ویٹسکپ الژثبق فی القم مسببًا التصعم. 
٠‏ - لا نستطيع الإمساك بالأشياء. لعدم قدرتنا على صنع مقابض للاوانی الساخنة. 
١‏ - ينخفض الزئيق فى الترمومتر حتى درجة صفر سيليزية. 
۲ ۔ تنتقل الحرارة إلى اليد ونشعر بالسخونة. 


١‏ - لأنه لا يسمح بمرور الحرارة خلاله. 
۲ - لأنه يسمح بمرور الحرارة خلاله. 
۳ - لأنها جيدة التوصيل للحرارة. 

٤‏ - لأنها مواد رديئة التوصيل للحرارة. 


ہے مذ جو الزئيق بسرعة إلى المستودع فنتمكن من قراءة درجة الحرارة 7 


بسهولة: 
5 - لأنه: 
٭ سائل فضى اللون يمكن رؤيته بسهولة من زجاج الترمومتر. 
ف جید التوصيل الح را[ به مخف الكت 
٭ لا يلتصق بجدار الأنبوبة الشعرية الزجاجية. 
٭ يبقى سائل بین درجتى حرارة (- ۲۹ : ۳۵۷ ۴) سيليزية؛ مما يعطى مدى 
واسفا لقياس درجة الحرارة. 
۷ - حتى يعود الزئيق إلى المستودع, 
۸ القشاء على الميكرويات: 
۹ - حتى لا ينكسر الترمومتر فينسكب الزئبق السام فى الفم. 


العلوم ‏ للصف السادس الابتدائی ۔ الفصل الدراسى الأول ١4‏ 





١ بس‎ 
9 میں‎ O ۔‎ ٦ 





!ُ نے م۰ 
گإ ,يرجابات النمو 


]سس يي ےے سے ے ے_ لخي تتا 2 چ تي 


يعاد يها فيقود الزشن بسرعة فلا تفاس درهة الحرارا برقا ١‏ 
مود اخظاق؛ نیت ۱ ١‏ 2( ۱ ١۔‏ عجم 


_ اف ١ 0٦‏ ۹ 5 
1 | کچ 1 در على حرارة TOV’ FA‏ ) سيايزبا 007 ۱ اليد إلى انام 
.۹1؟ ٠ا‏ ) سبليزية؛ وتدريع X١‏ واف ۱١ا‏ 
.١ ۱ٰ‏ الماہ يغلى غاد درضة حرارة (' ' بابزي"؛ وتدريج ااٹرفؤمٹر الطبى + 


پا _ ي تقؤن الزفنع 


١‏ د لاف 1% ( بايزية إلى الەسٹودع 
۵۱ ؛ سعت 
اس 1 ] ۱ 
٠‏ يدنم هودة الزشق إلى المسلووع بسرعة: ون 
۱ اوسيلة لبر رة اقياس دري الحرارۂ سا : نالك ودع سرعةا فنتمكن من قر ا رة 
لف 5 جرارۃ ضسھرا 
5 ۔ عنقي < الملبى ؟ + غليان 
وراد ۴ » الكدول الڑیڈیا 
E <‏ | = فل ا 
وا اللعرا ١‏ فیفمل علی عدم وصول العرارة لدا 
ان الھواء kis‏ ارس : 1 لل تك - بحدث الثواء للقضبيار. نا ؛ ا 1 
۱ او وا کن اله ڑل إلى غارجه هكاة ں أتمجة تمددھا باحرارة يقفا وولو ۶ حوامث 
i 8‏ و 066 
ازل سبد کس ۱ ٭ بوتقع الزلبق فى الأنبوبة الشعرية إلى ٠٠١‏ " ميل 
ا على غرارۂ الجسم وعدم الشغور بالبرودة. 
. زامخا* ۱" 
اق 5 ۱ 7 : : 
. ان رمد الؤقبق اوبكر الثره مثر الاختبار الثائى 
۳ ے ق 


١ ۱ 4‏ - البلاسثيك - الخشب, ۱ 





ت هعفر =± [۱۰۰] 


ينام أواتى العلهى: 501-7) - الترهومتر الطبی. !-اختناق - التدريح 
2 1 مدشىف المكرواة الكيريائية), 0 
ہے ھٹا 





رامة الث مومترات. ؟ - يتمدد الزثبق ويضغط بشدة على الأنبوبة الشفریة وینکسر الثرمومق. 


۱ سناعة آوانی الطهى - الفلایات - الۂ ٭ور. 22 ۱ ١‏ ۔ مواد جيدة التوصيل الحرارة. >" = الاعات 
1 
| اشک اه لژقیاس درحه خرار الأطفال. ٣ے‏ الحرارة. 1 -الولاستك. 
و رفھنا 
قاش فز دة حرارة السوائل. ١‏ - یمنع عودة الزثبق إلى المستودع بسرعة؛ فنتمكن من قراءة درحة 
ہے قباس در 


۲ - يستخدم فى قياس درحة حرارة الأطفال. 








خد : ١‏ = صفر. * - درحة الحرارة. 
تا --. ۳ - الألومنیوم. ٤‏ - حجم السائل. 
)0(-١‏ ب ١‏ - (أ) لأنه يتمدد بانتظام. [پ اج اتیل سار 

77 اختبارات سلاح التلميذ على الوحدة الثانية ۲ - لان الخشب والبلاستيك من المواد رديئة التوصيل للحرارة. 

ا ۱ ١‏ - الألومنيوم, ” - الشعرية. 

الاختبار الأول اا د )لشي 

١ ١ 0‏ الأعلى - الأقل. “ - المئوى - الطبى با ١‏ - الطبی 

٣‏ - الألومنيوم - الحدید. - البلاستيك - الخشپ, ۲ - )١(‏ مستودع الزئبق. (۲) اختتاق. 

)٢(‏ أنبوبة زجاجية سميكة. 


ا ٢مہ‏ حسناعة أدوات الطهى والغا يات والقدور. 
۲ - سناعة الترمومترات. 
0 إ ١۔المواد‏ رديئة التوصیل للحر رة ۲ - درجة الحرارة. 
د 3 الحرارة. 


* - الزشيق. 


نا 


ب ١‏ - الترمومتر المنوى. 


؟ - )١(‏ مسٹودع الزثيق. (۲) أنبوبة شعرية. 
)٢(‏ أنبوبة زجاجية سميكة 


1 
١ 
۲ 
۱ 
' 
1 
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۷۲ العلوم ‏ تلصف السادس الابتداناين - الفصل الدراسى الأول 


حة -صوبيا ب إت11]1تنات111ننا 


الإجابات النموذجية 





اس س ا ل سس ہے 





0 الإجابات اللموذجية عن أرزلة دروس اٹ 


قل و (ئرکیز) الاكسحين وا ہخوں لاا 


إجابة تدريبات الكتاب المدرسى 
10/ ب  ë‏ »ير 





و لان كلما ارتفهنا لأهاي ! 





لاا : 


۹ - لحماہٹھا من الصدا والتأكل 0911 
٦‏ البلفقسجية و يحمي ٦‏ متدال ل د 1 
۷۔ پحھی الآر اس فى اهراز الأشعة فول ١‏ 5 


حرارة الأرض. ظ 0 
25 6 / وا “” ۸ بازه يعمل کتامل مساعسد يزيد من سرعة انحلال فو کسر ١‏ 
0 سوف تزداد درجة اشتعال الموادء وتثزايد الحرائق؛ ويحدث خلل فی الثوازن اھب زرجین إلى ماء وأکسجین دون تفين خواهه. ) 
9 1 ۱ = بسنب اٹحاد الآاکسجین بااحدبد مكونا أكسيد الحدہد. 
1 النباتات الخضراء نعوض النقص منه عن طريق عمابة البناء ا ی کے رق الا خنع عیفر ابا هوق البننسجية الضارة : 
لے راء 5 5 ۱ 8 
2 لان ال'کسجین قليل (شحيح) الذوبان فى الماء, ME‏ ل تكالف دخان العاء وسوط الامطاں 
1 - 3 0 ا( 1 5 5 : 5 
١ ©‏ - يحمى الأرض من الأشعة فوق البنفسجية الضارة. emey‏ مساعد يزيد من سرعة الحلال فوق أكسيد الهيدروجين إلى 7١‏ 
۲ - يعمل على اعتدال درجة حرارة الأرض. ١‏ ۱ ۱ 1 
1 ۱ ماء وأكسجين دون ثفیر خواسه. 
١ @‏ 0 چب بقعا : : ٠‏ ة ویعمل طى اعتدال ں ہے 
¢ - الأرض من أضرار الأشمة فوق البتفسحية ود على پ پا حق 
إجابة تدريبات سلاح التلميذ ١ RO‏ 


ه - يستخدم فى قطع ولحام المغادن. 


0 - فوق أكسيد الھیدروجین - ثانى أكسيد المذ مشیر 
5 - مادة غنية بفاز الأکسجین, الذى بنحل فى وجود ثانی أكسيد المئجنیز 


؟ -ه0-و0 - (١؟)‏ - (۷۸). 


: البناء الضوئى. إلى ماء وأكسجين.‎ - ٦ -هيدروجين.‎ ٥ الأكسجين.‎ - ٤ 
- ۔الماء۔ 8 سوب اق از 0 أ زيادة توهج الشمعة. پا غاز الأكسجين يساعد على الاشتمل‎ ۷ 
 نوزوألا احتراق - تأكسد. كس ساد ©. 5 م فى عملية التنفس واحتراق الوقود - يدخل فى تركيب غاز‎ - ٠ 


7 - الغوص تحت الماء - التنفس الصناعى. 

© ۔ الأكسجين. ۲ شعیح ت اشن 
٤‏ - أكسجين وماء. ٥‏ - تزداد. اک هرب 
۷- ثانى أكسيد المنجنيز. ۸۔٠۲‏ 01-4 

© - فوق أكسيد الهيدروجين. ٢‏ - الأكسجين. " - الأوزون. 
٤‏ -الأجسام العالقة. ٥‏ - الأكسى أسيتيلين. ١‏ 5-الأكسجين. 


يدخل فى تركيب الماء - يستخدم فى المستشفیات - يستخدم فی الغطس ‏ | 
وتسلق الجبال. 
١ ®‏ - غاز عديم اللون والطعم والرائحة. ۲ - قليل الذوبان فى الماء. ‏ ' 
٣۳‏ - لا يشتعل ولكن يساعد على الاشتعال. ٤‏ - أثقل من الھواء۔ : 
٥‏ - يتحد مع الماغنسيوم المشتعل مكونا أكسيد الماغنسيوم. 
© (1) ثانى اکسید المنجنيز. () أكسجين - ماہ. (6) الأكسى أسيتيلين 


۷ - العامل المساعن. ۸- الغلاف الحوی۔ ٩‏ - التأكسد. 
٠‏ - الاحتراق. 1 ب إجابة اختبار سلاج ل 
0م ےم ۲۔/ ۷-٤‏ ه - 7# ! پا ١ )٢‏ -الاکسجین -۲۱. ۲ - هيدروجين - أكسجين. 
X-۷ ٦‏ -/ ۹ے ”ن ٠٦۔۷‏ ؟ - الأوزون -و© -التبات الأخضر. ‏ - اكسيد الماغنسيوم. 


١ ©‏ - يعمل ثانى أكسيد المنجنيز على زيادة سرعة انحلال فوق أكسيد 
الهيدروجين إلى ماء وأكسجين دون أن تتغير خواصه. 
۲ - تتكون طبقة بنية من الصدأ (أكسيد الحديد) على المسمار. 
" - پھبط الأكسجين إلى أسفل؛ لأنه أثقل من الهواء ويحل محله. 


اب! ١‏ - يزداد اشتعاله. 
" - تتعرض الأرض لخطر الإشهاعات الضارة الصادرة من الشمس 
0 ١آ ١‏ - الآکسی أسيتيلين. ۲ - الفلاف الجوی. 
٣‏ - الاحتراق. ٤‏ - قوق اكسيد الهيدروحِين 


۱ يزداد اشتعاله.‎ - ٤ 
يعمل كعامل مساصد يزيد من سرعة انحلال فوق اكبيد‎ - ١ پرداد | بي‎ 
۱ سوف تنفذ الأشعة الضارة إلى كوكب الأرض وتسبب أضرارًا للكائنات‎ - ٥ 
ا : الھیدروجین إلى ماء وأكسجين دون تغير خواصه.‎ 


۲ - تساعد على تكاثف بخار الماء وهبوط الأمطار. 
۱۸۷-9 جم -(2). ۲ می 1> بیشاد 
١ *#‏ - لأنه شحيح الذوبان فى الماء.. ‏ ۲ - لحمابتها من الصدا والتأكل. 
09م XK‏ ہم رط 
ا ١‏ - الاكسجين. ۲ - فوق اكسيد الھیدروجین 
۳ - التنفس الصناعى - الفوص تحت الماء 


1١‏ - تتكون مادة بيضاء من أكسيد الماغنسيوم. 
١ @‏ - لان النباتات الخضراء تعوض النقص فى نسبة الأكسجين من خلال عملية 


البناء الضوثى. 
١‏ - لأنها تحمی الأرض من الأشعة فوق البنفسجية الضارة. 
٣‏ - لأنها تساعد على تكاثف بخار الماء وهبوط الأمطار. 
٤‏ - لأنه شحيح الذوبان فى الماء. 





العلوم - للصف السادس الابتدانی - الفصل الدراسی الأول ۲ 


حة ضو پب ب إت021111ت111ننا 
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ببرجابات اڈ ۹۸3 .رس 





EN‏ اهدنس 
۹٤ ۱ ۱‏ الك ۹ کی نے واج ۲ 01 
إجابة (درہباٹ ااگلاہا الفذرسان ١‏ "ایا روفاد تی 
۱ ااا با1 بغناغ اس وايتفام ترجا حرارٹھا وعدوذ خااسں ٤٦ ١‏ بنتجغار ,60 
۱ پاٹ ےم : 1 كشوي ل 1١‏ 9 
0 أ رسای انھرار یف راا ااڈالاٹ اا٭پا بها ١‏ 3 الا وق أ ة نا ۳ ١‏ ا YE‏ الہ ےت 
4 النياناك من الام يفغلبا الہناہ 5365 اسیا اپا جين | فلي رای شف في ون کریوں واے 
و می ۱ اليا أرضَا ۱ ۱ ۱ 
الهواء الخو فا وتقل الدواد 4 أي رط : 0 اخخلفی بي 4 ے٤‏ 
فى 530 اس جس 29 الجن - الى كيد الكريون ا 
] ام و كباله ا اسلط - الا الم جا ۱ * لحدك همايا این فیننج فار ون | 
١ 1 0‏ اظ َ‫ بل - اڈ 595 1 1 ي لابين 7 1 
0 مم ©الفسا ءاي کو | | ا و الس ا فى اہ یں س ہے ر 
١ 5 ۱ ۱‏ رتافد على الاشتمال, ' و اير معام رماي لی 
۱ اه 1 سس ٠‏ 7 ۱ ناء اله الل ۳ 1 ١ ١‏ + الکو زا وه 4 ٢‏ | 
6 اء ٹائی ابد الكربون أثناء الٹغعر الڈی پثمدد بفحل الحرارة, ۱ ؛ جزی: قال الى أكسية کی 
ا اک ل 0 ۰ء یڈگی۔ القع ا 
۱ دل الخدر مساميًا ومقبول ہس 0 ).2 ا اف ۹ ١‏ یئم لحت ظ 
رو کرہونات الكالسيوم الثى لا تذوب فى الما ١69 ٠‏ سیب 7707 ظ 
١‏ : > الكت عاب مسر اتکی ا 
الا الكمنات الهائلة من الوقود فى المصائع ومحطات الوقود ۱ ۴ ۔ (کتا واحد من ال د + اا تین ظ 
و نای لت OTIS‏ : ۱ 7 ج الجاف اامسنحدم ۱ 
, : ۱ جا ات تاكن ے صظلامة المپاہ الخازیة 
.- ۱ ْ 59 ۱ 9 
جابة تدريبات سلاج التلميذ | 090 - فار ضی اسب اریز ١ں‏ ہس 
۳ ۱ 0 ےا اا شه 
امین 7 ۱ مسحوق كربونات اکالسو۔ 
= نے 5 ١‏ 5 7 = 
0 ی ورک مشلف ت ارود اللو ۱ ۱ - أنبوبة توصبل حرف ل . ٦‏ - سدادة من الظين 
١‏ ودرة» الم 1= (۸۰۰۳) COs‏ (#أ! بإزاحة الهواء لاعطی. .لا ماه الجير الراب | 
ہے العضویٴ“ ˆ ۱ ۱ ای ا سی ۱ 
١‏ - التبريد. . 5 
۾ کرہوٹات الكالسهوم' ات زف لأعلى 1 0 1 مسبت ۴ لا يشتعل. وا پساعد على الاشتى! ظ 
١‏ ابد الماغنسیوم: ود لھواء: 8 : ۱ ۱ -- ظ 
' ,ن٥‏ ۔ الاحتباس الحرارى» ۱ إجابة ختبار سلاج التلميذ | 
٢ 7‏ گربونںن, ۲ -هيدروكسيد الكالسيوم. ' ظط ۱ 
ا ھی شش 0 ا مدای و | 
م2 ه - ٹائی أكسيد الكربون. 7 بر الرائق - بتعکر. 
- احتراق الوقود - تنفس الكائنات الحية. ٤‏ - ىى ۔ : 
ا افيه ۷۔ كربونات الكالسيوم ١‏ ' فى الوقود 3 الحية. ٤‏ - كريون - أكسبين 
0 ر ام الكربون. 2 ٢‏ -الاحتباس الحرارى. ۽ 1100 - لتكون غاز ثانى أكسيد الكربون أثناء التخمر؛ فیجعل الخبز مسامي 
ا 101 5 ا ۱ سنا المع 
٠‏ د بات الكالسنوم. ٤‏ الج الجاف. ۱ و ع لطعم | 
8 ٭ وع ٠ jk‏ 1 ے ٠۴۹۷‏ لئے ف jê «lû‏ 5 1 7 
و الکرہون (الفحم). ۱ ٦‏ - غاز ثانى أكسيد الكربون. ١‏ ۲ - للتخلص من غاز ثانى أكسيد الكربون حيث تمتصه النباتات أشنا 
e‏ رر یھر اس ہر ۴وج عملي البناء الضوثى. وتتتج غاز الأكسجين. 
7 5 = ل 
8 ۔ لتكون مادة كربونات الكالسيوم التى لا تذوب فى الماء. ١‏ 0 أ ١‏ - كربونات الكالسيوم. 1 -602© . 
& = 1 
۽ يانه لا پشتعل, ولا يساعد على الاشتعال. ۱ : ۴- واتی آعسید افکریون ١‏ آاققق من ايرا 
5 ت الخضراء وزيادة عوادم السيارات وأدخنة ١‏ 
+ ۔ بسبب تناقص المساعا ہے امس اناك . ب ١‏ - يؤدى الى اختناق الكائنات الحية. 
۱ 7 1 
0 : ۲ - تتكون مادة بیضاء من أكسيد الماغنسيوم ويترسب الکریون الأسود 
نه أكقل من الهواء. . 
و لانه الف 0 حدران الما 
۱ - لتکون غاز ثانى أكسيد الكربون أثناء التخمر الذى يتمدد بفعل الحرارة ١‏ 0 على جدران المخبار. 
١1 ۱ ۱ 5‏ - ٹاٹی أكسيد الكريوة. ؟ - الا“ 
ويجعل الخدز مسامیًا ومقبول الطعم. ۱ ۱ یس كسيد لكربون لاحتباس الحرارى. 
1 - لأنه يسبب ظاهرة الاحتباس الحراری؛ وترتفع درحة حرارة الأرض. . - كربون. ٤‏ - کریوئات الگا يوم 
0 
۷ - بسبب تكون عنصر الکربون على جدران المخبار. ۱ با ١‏ - مسحوق كربونات الكالسيوم. 7 - حمض هيدروكوريك المخفق. 
۸ - للنخلص من غاز ثانى أكسيد الكربون؛ حيث تمتصه النباتات أثناء عملية ' ٣‏ - لأعلى - أثقل من الهواء. 
البناء الضوئی وتنتج غاز الأكسجين. يم ۱ 0 8۔۷ ےکم و :-/”/ 
ءا فا تست اۓ اه ۰۔ ل غاز ه ذو د الماء. 
۱ ھا ضيب عقاف امام وس یی ود َه ١‏ - إطفاء الحرائق, ٢‏ - صناعة المياه الفازية. 
١١‏ - لأن الإنسان لا يستطيع تذوقه أو رؤيته أو شمه؛ فيصاب الإنسان , 
0 
بالاختناق. ۱ 





حة'خضوديا ب إت211]1نات2111نا 


ققد ےد 


تسد فا سق لد 


ت ہے رح لهب وت ہیں ہے تجح 
ہے سیوس- س ی ی ی ےن ہے ے ہے و ع یک 


___ الاجابات النمودجية 


ست .وم مسي سو ہے ےل وو سس کے نے ےے 


سے سے 5 ےہ وب 
سوبت سے مت نے ورز ےک 5ا 


لز رےے کسی 5 عر 


0 اقابة التذربيات إزوامة على الوؤحذة اللاللة 


اوح" 





إجابة تدریباث الكثاب المذرسص 





إجابة لدريبات ااكثاب المدرسی 
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1 ¥ ٦ه‏ ۲ 
ظ إجابة تدريبات سلاح التلميذ 


§ © , 
۱ سبد الفئیٹرارجین۔ ۴ النیئروخین, 


۳ 


. و أك بد الكربون فبة لتبجة لكون ىق , 
٣‏ ق ارہ پافگر لف افرار ناز انى 1 9 وناي 


الکالسیوغ الڈی لا ذو ب فی الاه 
6 أ بشقيط فول اگسند ابد را ي 


بحل إلى ا٭سعین وفاف 


می ٹائی اکسد اعد خئیر فى و 


5 1 اذغ .ا ۱ الگ شن 
جر رجیں ا - زوت - عديم, نبا هند اعثراق ا لخشب ينتج فاز ١‏ انی أكسيد الگرہون 

گ١‏ - رانبار رذرفورد. ۲ - الدھون, 0 | المادة رقم )١(‏ ھی كربونات | کالسیوم 
8 الْدَييرو حَمن. 3-7 N,‏ ۱ السائل رقع (٢)‏ هو حمطن اله درو كلوربك المشقف. 


١‏ - أكاسيد النبتروجين. ۳ الئباتات البقولية, ب ١‏ - إطفاء الحريق. ؟ - سنا 4 المياة الغازية. 


9 - انه يمسر س تکرین الب وٹین المكونة الانسية المبة, 
٣‏ اانه لا يدخل فى عملبة التنفس, ولا بساعد على الاشتعال. 
۳ - لأنها تقوم بتثبيت نیٹروجین التربة للنباتات البقولية. 
© - تج أكاسيد النيتروحين. 


إجابة تذريبات سلاح التلسيذ 
- (2). ۲ الأکسجین - ثانى أكسيد الگرہون 
- فوق أكسيد الهبدروجين - ثائى أكه بد المنجنیز. 
1 -أكسمية- فيدزوعيقة. د البناء الضوئی - التنفس. 
٦‏ - ثانی أكسيد الكربون - كربونات اله لسيوم, 
لا دزع.,2.#)-:و60. م (١كا-(م/).‏ 


سے قت 


نے سنت ‏ کل ہے ھی وھ نے 5 
عدم سبيت غاز النيتروجين؛ فلا يستفيد به النبات وعدم تكون المواد 
البروتينية. 
٣‏ لا نتكون المواد البروتینیة: ولا تتكون أنسجة الكائنات الحية. 
0 کرت ایسی رت ہماع ہے ر 


۱ - الضغط - الڈ ٠۰‏ الأكتجين: 
فى الكائنات الحية. ۹ عق تاكسب ٢‏ ثائی أكسيد الكربون - اللیٹروحین. 
جح .3 1 ے لال فى 0 .Ny-‏ 3= 8 
" - تثبت تيتروجين ألهواء الجوى فى النباتات البقولية. ۳ - ثلاث - 3©. ٤‏ رد)۔و سیت 
٦‏ الئبات الأخضر. ۷ الماء = الهواء. 
إجابة اختبار سلاح التلميذ ۸ ٹائی أكسيد الكربون: 3 اکن ° = (are)‏ 
0۵ ۲ 55-65 د لقع ومن ١۔‏ أکاسید النيتروحين. ۲۲٢‏ الأكسجِين. 
ايد لف یت1 تا ۳ - ثانى أكسيد الگرہون, ۲٤‏ ود 1 
سس 4 - ماه الجير الرائق. 5 الاکسجین - ثائى أكنسيد الكريو:. 
١ 2‏ - لأنه يدخل فى تكوين البروتينات المكونة للأنسجة الحية. 2 سوج موی ا 
ب ۷۔ نيتروجين. 


” - لأنه لا يدخل فى التنفس, ولا يساعد على الاشتعال. 
١ i ©‏ - النيتروجين. ٢‏ - دانیال رذرفورد. 





سا ١‏ ۔ البروتینات. ۲ -ه). ۳ - الاكسجين. 
٤ .Na-‏ - الطفاطم. ص ۱ 
0 5 ظ ٤‏ - ثانى أكسيد المنجنيز. ٥‏ - ثائی أ.سيد الكربون. ٦‏ - كربونات الکالسررم 
> ١-مكون‏ ساسی للمركبات البروتينية؛ حيث يدخل فی تركيب جميع ' ۷ - الأكسجين. ۸ - الأكس پن, ۹ N=‏ 
الأنسجة فى الکائنات الحية. 


وا ے اا 57 
هيدر وكسيد الكالسيوم. 1 الج | جاف. 1 - النیٹروجین. 


١ .)5١(- ۳‏ - ثانى أكسيد الكربو . 20-8 ۹۹ء الليتروجين 
١18 .601-1١7‏ - ثانى أكسيد الکربور.  1١5‏ -(2). 


١‏ - تثبت نيتروجين الهواء الجوى فى النباتات البقولية. 
w-4 X- KX X-١ | ©‏ 


١ 7‏ - عدم تكون المواد البروتينية. ۰ - أنطوان لافوازبيه. ١‏ اخ رافا, ۲ دانپال رذرفورد. 
۲ = عدھ تشبدت غاز النيتروجين فى التربة فلن د تقد به الثبات, ,CO:-‏ 4ء اگسجینخ وماف ٥‏ - ثانى أكسيد الگریون. 


2 أ ١‏ -لا يساعد. ۲ - النيتروجين. 








" - جذور. 4 - ذرتی, ١‏ -الأوزون. ٢‏ - ثائر أكسيد الکرہون۔ ۳ - العامل المساعد 
ج ١‏ - عديم اللون والرائحة. | -الأكسجين ٥‏ - انی أكسيد الكربون. 
5 رکا الف 9١‏ ۔ 
۲ - لا يشتعلء ولا يساهد على الاشتعال: بكتيريا العقد الجذرية. ۷ - الاح باس الحرارى. ۱ 
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۸ - لهب الأكسى آسیٹیلین. ۹ -الفلاف الجوى. ۰ء التأكسد. 





العلوم ۔ للصف السنادس الابتداتى - الفصل الدراسی الأول ١‏ ہو 


7 ح 3 کے ا يه ا د وي جع - 
: ب ری کی gary‏ کے ۲ TF‏ ات پر زی اق 
آ2 27 ج O heie‏ 2 ا 1 1 
۹ ا 5 7 اال Ja . ١ ١‏ 
0 او 2 اس 7 


حة صوبي ب إت111تنت111ننا 





۷ء ثالى أكسيذ الفنجليز؛: ٠١‏ - الأجسام الفالقة, 


ایك جين ۱ 8 

ال ]ويه 2000 موا الاحثراق. 5 التخمر, 

| الحدی' رر انتا القوي 
اا ہر الكربوت' ۱ 

انی کو  *‏ النبالات البقولية.  "١‏ -اللبتروجين, 
١ ۷‏ اید النگر 93 يا" ۱ ۱ 
اننأك ی ں, ٢٢‏ النيتروجين. 1 - النيثر وجين. 

بون 
يني اکب ٦‏ ۔ الاسيثيلون. ٠۷‏ غاز الأكسوين, 





ہو ۔/گ Xv K-11‏ 
Wot ۱ ,‏ ۳ےھ" ایض 
| َي ۹ .۸ ۔ سس بو ۸-1۹ ش۷ 


۲ ۔ کرہوئات الكالسيوم. ۳ الاک مين. 
| لاک ب _ عربونات الكالسيوم. ٦‏ - ثانى أكسيد الکرہون, 


. الاكسجون' ۱ .کہ 
١‏ الهياة» م ۔ راسب ابیس؛ ۹ - الاکسجین. 
0 مع ۱ ۔ الأقسجیث ۲ - ٹثائی أكسيد الکربون. 
ولا ١١‏ - النيتروحين. ٥٣نا Og-1‏ 
م١‏ العاہ: 


اا 0 مع (ج) (۲) مع () 
نا پ2 (۲) مع (د) ()مع(ب) (٤)مع‏ (). 
)٥(‏ مع (دا (4) مع (ب) (ه) مع (و). 


)1( مع (جہ) )۲( ش )0 
)٢(‏ مع (أ). 


رن ایا )٢(‏ مع (جا 
چنا نے الزن ہد اغا ۳ - الھیدروجین. 
اء 5 
إ ۔ النيون» 


0 
TE ram‏ کعامل مساعد يزيد من سرعة انحلال فوق أكسيد الهيدروجين إلى 


ه - قطع ولحام المعادن. ١‏ - التبريد. 


یاء واکسجین دون تغير خواصه. 

٠‏ لان لا يشتعل. ولا بساعد على الاشتعال. 

م لان النبات الأخضر يعوض النقص فى الأكسجين أثناء عملية البناء الضوثى. 

١‏ ۔ بانه بدخل فى تركيب البروتینات المكونة للأنسجة الحية. 

 ,‏ لتكون ثانى أكسيد الكربون أثناء التخمر الذى يتمدد بفعل الحرارة مما يجعل 
الخبز مساميًا ومقبول الطعم. 

٠‏ لانه لا بدخل فی عملية التنفس, ولا يساعد على الاشتعال. 

۷ - لتكون مادة كربونات الكالسيوم التی لا تذوب فی الماء. 

۸ - لان نسبة الأكسجين تقل كلما ارتفعنا لأعلى عن سطح الأارض. 

نے یی تناقص المساحات الخضراء وزيادة عوادم السيارات وأدخنة المصانع. 

٠۔‏ لأنه قليل الذوبان فى الماء.. ١١‏ - لحمایتھا من الصدأ والتآكل. 

١‏ - لأنه يشكل طبقة الأوزون التى تحمى الأرض من خطر الأشعة فوق البنفسجية 
الضارة: 

۴ - لأنه أثقل من الهواء. 

١1‏ -لاتحاد الحديد بالأكسجين مكونا أكسيد الحديد. 


حة صلاني ب )ت( ١۱‏ 8نا 13٥1وی‏ 


جابات ررم وذ جي 


ت مہ .کل سا و کس کے ہے 


ا :ات لت م تھا ھا o o‏ د أ د کات سس لا اس حا 
=a sa SG aS sS oS Sooo >‏ ےئن نا ar‏ ضہ r‏ 

r سے‎ Gs ss ss ss sss SSS SSS aS oe ccc cS So ت تما ما‎ a a e e - 

د اا سا ا کا کا مد oa‏ اعد mE BEE Gg Gg‏ 






موف ) 


یں ار 


دناق الگا شان ایا 


- الصا 

اة بھشاشة الما 
E‏ لنکون مار E‏ 
الف بیضاہ من أكسير الها فير 

٭خبار ۴ سب انی وين ےن 


> تدع أكاسيد النیٹروجن: ١‏ 
< تتكون طبلة بزية 


< منج عاز کاپ 


a me Sa 


12 * ٹم ماء الي 
هن أكسيد الحديد ملي | رای 


9 اسيل الڈریو ل 
- يلخل إلى اکن 
الى اکسجین لما" دون تین اتی ای 
- يزداد الاشتعال و رع ٠‏ 2 
8 د 7 بذ السا 00 
. خروجين فلا يستفير ری | 
- لا تستطيع الكائنات الحية التنف, ١‏ 


آل أ 
الي 


بعسدا) 


الس که عو لے 


عدم تلبيت غاز 
اننا 5 . 
"> ده تكون المواد البروثينية 





١‏ -حماية الکائنات السة 


1 0 
۱ لے إلا د 8 
نر دس سن ااشرۂ فوق البتفسجية الضارة. 


يستخدم فى قطع ولحام المعادن. 
يتكائف حولها بخار الماء؛ مما يؤدى 
- يستخدم فی التبريد. 

> يكل كمال مصاع يوية تی سرا اسان قرو آي ہی : 
وأكسجين دون تغير خواصه. .0902-1 
تقوم بتثبیت نیٹروجین التربة للنباتات البقولية. 

۷ - الكشف عن وجود غاز ثانى أكسيد الكربون. 

۸ > تعتمد عليه النباتات فى عملية البناء الضو 
0 آأمن تشد 
Er‏ 

١‏ - غاز الأكسجين. ۲ - الاوزون. "- ثانی أكسيد الكريون. 
٤‏ = الأكسجين. 3 - ٹائی أكسيد الكربون. 


0 أ الاكسجين. > فوق أكسيد الهيدروجين. 


۳ے 


5 إلى سفوط الأمطار. 


١‏ د 


ٹی وتكوين غذائها. 











ج لآسفل. 3 ثانئى أكسيد المنجئيز - مساعد. 
0 أ حمض هيدروكلوريك مخفف. با مسحوق كربونات الكالسيوم. 
ج :602, د البناء الضوئى. 


قب بإزاحة الهواء لاعلی لانه أثقل من الهواء. 
0 أ تنطفئ بعد فثرة. ۱ با تزداد اشتعالا. 

ج الحالة )١(‏ غاز ۰00۰ لا يساعد على الاشتعال. 

١‏ الحالة (۲) غاز 02) يساعد على الاشتعال. 

ان أ بيضاء. لبا الكربون. 
١‏ - أكسجين. ۳ لوہ الهس ۳ ثانی أكسيد الكريوة. 
س 
١‏ - اتحاد الحديد مع الاكسجين وتگون أكسيد العدید أدى إلى زيادة الكثلة. 
" - (ع)؛ لان الزجاجة بها أقل كمية من الاكسجين: والذى سوف يستهلك فی احتراق 


الشمعة؛ حتى تنفد كميته وتنطفئ الشمعة. 


ہے ساتھ ا مد سس 


لے 


حه صو 


o 


ال جابات النمنذجرة 


ا 





الاختبار الأول 
۰١ 0 0‏ تفع نہ ۔ ان 


۳ الى ارد اك تق ۰ ا جیں 1 ااا ۳۲ 3.09 ۹ 
¥ ۱ طخ زلعار الفؤاين 


١ ١‏ ان < كف 


۲ وعدي الارشن فن افرار ۸۷۷+ نر یسوی بحل طی اعارا 
درم4 عرار4 ال یں 
نگ ۸4 ۱ء دانیال اراو NTO‏ 
(>f (<‏ 
١ 9‏ * عدم ثاجید غاز انی مین للا يصافين ية اللياف وعدم لكون الماد 
اامر و ااا 
* + اگوي غاز لاني اقدید الكريون الاه اللخ فيجحل الخيل دسالا 
ومسكسام الطهم. 
١ ١ ©‏ الامئياس الحراری, ۱۲ الخال المصافن. 
۳ النپٹروجین۔ ۱ الاكسجين, 
لإ ١۔‏ لمماہٹھا من السا رالتاکل, 
٣٢ ۱‏ پذوب فى الماء. 
© ۰۱ ثانى اكسيد الكربون. ۱۲ ثالى اكسيد الكريوي 
٣‏ > فبدروکسید الکالسیی ۱ اکسمین 
هآ ١‏ - مشن الھہدرگاور ہا المخفف: ۲ ٠‏ كربونات الکالسپیب 
۳ احٹرال الوقود - لافس الکالنات الحیة, 


سے ہے خے ہے سو ہے ھں سے سے کے سے سے میں سے ہے ہے ہے سے چے کے سے سے تج سے ہے ہے جے سے سے جے تھے کے سے سے کے یں تھے ے تھے سے تھے سی کے سے کس کو کو کو کو چ اچ سی کو سی د 








ایا نجار AA‏ 


يلو سوفن ° - ال ١ ١‏ 
0 ۲ 0)۱ ام ا ` لی لاحي ۰ 
ا 
۱ یف ) 
1ه ON N‏ ' رپ ۓج 


3 
a ١ 0‏ دخ ۴ا حبة 
١‏ 3 
عد الما 
أ تک نا ضف لسن اجنين "يكت 


س 
ا ك3 
١‏ 0 اپ لحن x‏ سڈ 


NANÎ اظمں‎ 


۹ اس یں عقيو 
۱ و "حلي نے 


N 
حولها بخان فياه فاا الحا‎ ANN >1 vy 


ا ماحد فی الس ا آپ 


9 ۷سن ٦ئ‏ کہ اک 
؟ - اکسجین يخاء 1 - فی يديل 
١ ©‏ - ۷ن يلحك ماد مہیں فال لاني اکسج الک جل به 
۲۷ بدخل فى تکرین ال تاد المنكيلة تسجة الب 
0 ۔-۔ ‏ ص ے۴ #٣‏ اک 


۹ -_٦ 


اه ١۔‏ اسجین 
۴ = مدلول فيل اكسبن الهيد يحيلك و - کې ید عمج 


العلوم لاضف الستادس الڈیندانی ۔ القصل الدراسي الاو ۲ 

















8 إجابة ندريبات الكتاب المدرسی 


ب (ا۱): ٹا توازنٰ الجسم 
قد العبل الشوكى؛ 
پا الحبل الشوكى. 


ه الحبل الٹشوگی: 


#) الخلية المصبية. 


ا جما 
: : 1 فى قناة داخل سلسلة فقرات العمود الفقارى من 


2 اهرب للإنسان: 
5 إنصفا: الكرويان: من مكونات المخ داخل الجمجمة. 
ر 0 / | مدد ال با | 5 : 
اع بلمستطيل: بقع أمام المخيخ: ويصل المخ بالحبل الشوکی 
3 ول یپاک العصبية 
5 . وبها تجاویف تحنوى على أعضاء الحس: 


العمليات اللاإرادية بالجسم. 
من الجسم إلى المخ والمكس. 


الجسم أثناء تأدية الحركة. 
7 الحركات الارادیة: واستقبال النبضات 
سال الاستجابات المناسبة لها؛ وہ 


2 و يحافظ على توازن 
5 النصفان الكرويان: التحكم 


1 من أعضاء الحس؛ ثم 


٦‏ ماکز التفكير والتذكر. 
ظ 7 0 إا إرواق أعضاء الحس. 
لا ينثنى الذراع مبتعدًا عن 
ع تؤثر سلبا على الجهاز العصبى والعينين: 
إ) رك الرموش لغلق العينين (رد الفعل المنعكس). 


ااشواك (رد الفعل المنمكس) 


8 )| انه مسئول عن تنظيم العمليات اللاإرادية مثل ضربات القلب وعملی؟ 
انها تؤثر سلا على الجهاز العصبى. 


2 لوٹ نعل منعکس صادر من الحبل الشوكى» 
۲ ۰ إجابة تدريبات سلاج التلميذ 
١ ٠‏ -الجهاز العمببى المركزى - الجهاز العصبى الطرفى 


ا +جسمالخلية-ممور الخلية. ۴۰۰ - العخ - الحبل الشوگی' 
7 | لبخ - الجمجمة (Yas‏ =( 

2 أ -النصفين الكرويين - القشرة المخية. ۷ - دھنی: 

ا -مفيا- شوكية, ٩‏ - شجيرية - نهائية. 


ا 


I: 


- 1 1 د 

| “احبل الشوکی - المخيخ. 

۔١‎ ٦ 

لو المادة الرمارية - المادة البيضاء. 


5ے 


3 السادس الابتدالی - الفصل الدراسى الأول 


حك صو ب إت1111لونات111ننا 


و يبيام ستاك ۱ رق وق لقع ا 6 
آ ا و الجهة الخلفية اتح سفل النصفين الكرويين داخل 


1 ابات لنموذجية عوجچومیوڈومنشذدذیرسحویوتہدسححسحت محعحت 





رق 0 3 الع الشوكن. 


١ 639‏ - الخلية العصبية. 


) - الجهاز العصبی . ۵ د الثشاك العصبى. ١‏ - القهل المنمكب 
۸ - النخاع المستطيل. ١‏ -أعصاب شوكية ٠١‏ الحبیل الشوکی 
١9‏ 7 ۷۷۳۳۲ ۸6۴-۲ 1ہظم ؛۔ “آ۲ 
۹ےئ × ا ۸۔ظ ١۹ل‏ ١٠-م‏ 
١ ©‏ - الخلية الحمصبية. ؟ -(!1]) " = النصفين الک ويين. 
ا - اله خيخ, ٥‏ ۔ النخاع )۳١( - ١  .ليطتسمل ١‏ زوخا 
۷- دهنية ۸ - الحبل الشوگی. ٩‏ - خارجی. 


١ 9‏ - تؤثر سلبًا على الجهاز العصبی, 


١ ۹0‏ - وحدة البناء والوظيفة فى الجهاز العصبى فى جسم الإنسان 






- النسفين الک وبين 





۲ - النهاع اا٭ستعابل ا وسور الغا الفعية 
۵ ۔ الأغصساب الشوكية ١‏ =( )زوا 
۷ الف ذیخ, ۹ = الخلية الوهنبية 
۹ - الهبل الشوكى. ۰٠ء‏ تفرعات للجيرية 
(H) 1‏ كاء(؟١)‏ 
۲٢‏ - المخ. ۲ - ااعسصح 


١ ©[(‏ - لأنه مسٹول عن تنظیم العملبات اللاإرادية مثل (ضرہاٹ القلب. الننفس) 


۲ - يسيب الفعل المنعکس الصادر عن الحبل الشوكى. 


" - لحمايته. 1 
؛ - لاله مسئول عن حفظ توازن الجسم أثناء الحرکة, ١‏ 


ه - لأنها تؤثر سلبًا على الجهاز العصبى. 


١‏ - لحماية الجهاز العصبى؛ وعدم إرهاق أعضاء الحس. 
۷ - لأنه بنظم وينسق جميع العمليات الحيوية فى الجسم 


۳ = نسیب اضطراب النوم وزيادة دل ضربات القلب والنوٹر السصسی. 


) - يسبب الوفاة. 
8 - يؤثر ذلك على سلامة الجهاز العصبى ويضر بأعضاء الحس. 


1 - يفقد الإنسان توازنه أثناء الحركة. 


۲ - تكون تشابكًا عصبيًا مع الخلايا العصبیة المجاورة. 
؟ - حفظ توازن الجسم فى الإنسان أثناه الحركة 
اسول عن الأفعال المتعكسة. 

٥‏ - مسئول عن تنظيم العمليات اللاإرادبة مثل 





(ضربات القلب - التنفس): 


٦‏ - يحتويان على مراكز التفكبر والتذكر - التجكم فى الحركات الإرادية الجسم ۔ 
استقبال النبضات المصببة من أعضاء المس ثم إرسال الاستجابات 
المناسبة لها ظ 

۷ - توصيل المعلومات الحسپة والاستجابات الحركية بين الجهاز العصبی 
المركزى وجميع أجزاء الجسم. 

م - حمایة المخ. 


1 الإجابات اللنموذجية 
لاس Ê‏ ات سے ا سس ا ص ح0 ھت سم( 


ھ2 ۹ فی الجهة الخافیة المع أسفل التصيقين أل 
' ازو 























۱ 
Ll =F‏ ا ۱ 
۴ أمام المخیخ 
5- صفظ ثوازئ الجسم أثناء الم کڈ ' إجابة تدریباٹ الکتاب المدرسی 
6 تقل الرسائل القصيية 7 الخ ١ 0 ۱ ۱ ١‏ ۱ الهيكل المحورق) ل القدود الفقاري. 
امال اله بشم إلى المخ والفكس - ومسكول عن | ۱ 
ل المڈھگسة, 1 أ الهبكل الطرفى؛ ۵ ' المفصل. 
4 4 ' 
7 سس الجرکاٹ اللاإرادرة, 1 رت | | محدود الحركة. هاا محدود الخركة. E‏ واسم الحر 
N 2‏ ل اي رر ا رب : 1 ع نے فلا , 
نج ہو لأعصاب انمخية یا ا 37 TE 7 TEE i‏ ! . ال بنحرد فی اتجاہ واحد فقط ولا بستطیع المشی. 
- تخرج من | ...| رالافقاب الشوكية 2 | ١‏ 
ج قي لمخ. ر لے ۱ 01 5 7 ۱ 
۱ - عددها (؟١)‏ زوا : © ١‏ )ل ينكون هيكل الطرف السفلى من الفخذ وعظمتى الساق وعظام الفر 
)اح ےسج | ۱ سے م مفصل الرکیڈ محدود الحركة. . 
00 ® الخلية المصبية - ف << )× منصل الكتف من المفاصل واسعة الحركة, 
E ۳‏ کت ےم ز العصد ۱ ١‏ م 
ا طبقة دمنية. 2 المفصل موضع تقابل طرفى عظمتین: 
١ 4 2‏ 7 ۱ 
ا 8-فا رسن ؟دعى. ارہ ا إجابة تدريبات سلاح التلميذ 
ا ۴ے سےا محور لخلية العصبية. ١‏ 
- تفرعات نهائية. 5 ۱ .)١١(- ١‏ ۲ 7 
١0‏ -انسفان ا2ے ١‏ - الجهان الهيكلى - الجهاز العضلى 
1ح ن الگرویان - المحيخ. ا ٣‏ - هيكل محورى - هيكل طرفى. ۱ 
1 المستطيل - مسة ١‏ و کے ۱ 
ع مستطیل - مسئول عن تنظيم العمليات اللاإرادية مثل (ذ | .چنا الشود لها بير لام الصتربي 
القلب - التنفس). رادية مثل رضريات: ,| ٥‏ <العشی | 
1 7 1 نودو زک دو اسما اي 
۱ 5 2520900 سعه الجركة. 
5 إجابة اختبار سلاج التلمية | 7-(7)-غضاريف, TTT‏ 
®( - 1 ظ + 4-الفخز-الساق-الة یہ 
1 ظ الحيل الشوكى 5 الشوكية. ۱ ۱ لساق القدم. 1 - محدودة - واسعة. 
٢‏ - شق وسطى - ألياف عصبية 02 
ا 2 7 -1١‏ 
اتوق سی دروي ی ® mM‏ یدص o‏ 
ای ا جهاز العصبى الطرفى. ١‏ 6 - الع ؛ - الركية. 
ا ۱ © لعضلى. 1 -المفاصل. - الكتف. 5 
اب 07 نر -ا| 01 9 
١ 55‏ - حفظ توازن الجسم أثناء الحركة. ! ١‏ - الفضاريف. ؟ - المفاصل. ۳٣‏ - المفاصل الثابتة 20 1 
٠ ©‏ ۲ - مسٹول عن الأفعال المنعكسة. ' ؛ - المفاصل محدودة الحركة. .3 - الهيكل الطرۂ ٤‏ 
١ ١‏ - النخاع المستطيا | -٦‏ الععود الفقا , ف 2 
کہ ۲ - )۱( زوعًا. ٠‏ یت ۷ - عظمة القص. فد | بن و 
٢ :‏ - تفرعات شجيرية. ال ۱ X-۲ ٢-١‏ ۲۔۷ ۱ - الهيكل المحورى. یں 
-١ ©9‏ لاه مسكول عن اد بل الشوكى, ۱ رای + تل حك ad‏ 45 
> مسٹول عن تنگلیم العمليات اللاإرادية مثل: (ضربات القلب. ا > ل وی بوي 
التنفس). سرپات الاپ و © - لحمايته. ٠‏ 
٢‏ - از = ۴ 0غ 7 
تھا تؤثر سليًا ۱ کی 1 ١‏ = لمنه ا“ كاله رانج 7 
7 ۔ رت على الجهاز العصبى, ٠‏ لمنع احتكاك الفقرات ببعضها؛ مما يمنع تآكلها ُ 
لخلية العصبية. ال : لاف مہ زان ا : 53 
۳ -ا لنصفين الكرويين. / سج ۱ فى اتجاهات مختلفة 2 
2۲۰ یل نر ول ای تنا ؛ 5 -لتسمح بالحركة ۱ 3 
.فب ١۔‏ التأثير ا لفعل المنعكس. ١‏ بی جا نيما بین الام 7 
-١‏ التأثير السلبى على الجهاز المصبى. )| #-لأنه يمس الب الرس 
؟ - حركة رموش العين لحدوث رد الفعل الم || ١-لأنهيسمحبا‏ ای دیس عدا على مايق (الشھیق واازقير). 3 
© ۱ 4 ١-مم‏ ۲۔۸ ن 1 ۷ ا فى اتجاه واحد فقط. 7 
١ 0‏ 8-2 - : - يسمح للجسم بالائح: 1 1 
رٹ )١( -١‏ غشاء بلاز ۱ 1 1 ۸ | جو نحناء فى الاتجاهات المختلفة, | ۱ 3 
ہلازمی. (')غلاف دهنى.  )١(‏ ۱ ۱ - لحمايته, ويحمى الحبل الشوكى. ٣‏ 
؟ - الخلية | تفرعات نهائية. | | 77 
يه العصبية. ١‏ الگ۔٠‏ کا اف 3 
: يستطيع الإنسان القيام بالحركة :3 
“٢ ٠١‏ تتأكل الفقرات نت ۃ ۱ ظ 2 
ت نتيجة احتكاكها ببعضها کا 
۱ ؟ - يسمح بالحركة فى از وليه 2 
۱ : فى تجاه واحد فقط ولا يستطيع الإنسان المشى 1 8 
. ن المشى, 6 
5 
' ا 
سے ۵ العلوم ۔ للصف السادس الارن oT‏ 
حك صن دب جب [كت]][1] 5 ` الابتدانى ‏ اتفصل الدراسى الأول 0 
uUaAIIIOCANTTET 3G‏ 227 





مابة المخ وأعضاء الخحس, 
ہائعناء الجسم: ویحعی الحبل الشوگی. 
۷ ر رواب والرئتین: والمساعدة فی عملية التنفس, 

۳ ریس الففراٹ ببعضها) مما يحافظ عليها من التأكل, 
24 زمرية فيما بين العظام. 


7 7 7 الامسأك بالأشياء والكتابة وتناول الصاعام والشراب, 
چب 55 ۲۔ مفصل الركبة. «١‏ مفاصل الخمهمة 
ن ام 

bn I: 
“م مم العضد (؟) عظمتا الساعد, (؟) عظام اليد.‎ 
(؟) عظمتا الساق.  (۳) عظام القدم.‎ 0 


.. زو) ميلمة الفخذ : 
إجابة اختبار سلاح التلميذ 


؟ - العمود الفقاری - غضاريف. 
فاع اس اك الرعية 


> ٛ رص العوشن 
ا 
ROE ٦‏ 


۱ 4 ۲ یۓ الحركة, 
6 8 القیض الفند 
۳ المفاصل٠ ٤‏ بد : نه 
تمدع الاتجاهات. 
! - يسمح بالحركة فى جمیع 


5 ۲ ۔ لاد تطيع الإنسان القیام بالحركة. 
1-106 (.) أزواج. ٢‏ - عظام الطرفين العلویین. 


۽ - الكتف. 3 - عظام الجمجمة. 
ا ٢‏ - لتسمح بالحركة فيما بين العظام. 
XK - 7 ۹‏ ”و X-‏ 
ف١‏ یں 
. ؟-(1) الضلوع. (؟) عظمة القص. (۳) الضلوع العائمة. 


0 احابة التدریبات العامة على الوحدة الرابعة 


إجابة تدريبات الكتاب المدرسی 


10 محور الخلية العصبية. لبا الحبل الشوكى. 


ا طرفى عظمتین. گا غديمة الحركة. 
0 الخلية العصبية. با الحبل الشوكى. 
© الشل المنمكس. 2 أذ الهيكل الطرفى. 


0 امام المخيخ. ويصل المخ بالحبل الشوكى. 
© فى الحبل الشوكى: وهى المادة الداخلية. 
ا في الجهة الخلفية للمخ أسفل النصفين الكرويين. 
3 فى قناة داخل سلسلة فقرات العمود الفقارى. 


۷ العلوم ۔ الصف السادس الابتدائی۔ الفصل الدراسى الأول 


حة ضوپب ب 8111161ن)د11افئ 





2ش ۱ ۱ اامعافماة ع1 
ا ن, 

١ 0‏ الٹعکم فى الى 
الحس؛ ثم إر ميال 


ف توازن الجسم اڈزا, 
س بالحركة ليها بين الفظام 


رکاٹ ای اس 


لا حهاية الشاي فالرفنين, 
| لذيجة 


لب يانه 


عدوث رد الشدل المزى» 


جمد في تنظیم العمايات ار 


إجابة تدر 
اتجتوهة ١‏ ) 


١‏ - الچھاڑ العصبی, 

؟ - المخيخ - النجاع المستطیل 

* - المركزى - الطرفى, 

۷ - ثواة - تفرعاٹ شجيرية 

۹ - القفص الصدرى ۔ العمود الفقارى. 


۱۔ (۲). 


- النخاع المستطيل - الحبل الشوكى 
°= (۴)). 

۷ - عظام الطرفين العلويين - عظام 
۸- الحبل الشو 
5 - المخ - الجمجمة. 


سس الجاں لاج" 


بيات سلاج التلمید 





تادب الجركة, 


المع - الحبل الدوكي 
> الفشرة المفرة. 
١١‏ - دهنية - نهائية 
۲=( 
٤‏ ٤ء‏ الرکة ۔ “ المرفق. 
٦ھے‏ 
١‏ -الهيكل المعوری۔ الهيكل الطرفي 


الطرفين السفليين. 
کی - حفظ توازن الجسم أثناء الحركة. 


*؟ - تشابك عصبى. 


,)11( - رمادية‎ - "١ 





۹ را 
٤‏ - الكوع. 
۷ المخيخ. 
١‏ -الفخذ. 
A‏ لضا" 


٢‏ - الخلية العصبية. 
٥‏ - المفاصل. 
۸ - الجمجمة. 

١١‏ - الحيل الشوكى. 

٤١۔‏ (۳۳). 
0 - حركة الرموش عند اقتراب جسم خارجى. 
٦۔ .)٢٢(‏ ۷۔ (۸۹). 





٢‏ - الحبل الشوكى. 
٤‏ - الفعل المنعكس. ٥‏ -الخلية العصبية. 
٦‏ >التفاضل واسفة المركة 
۸ - الجھاز العصبى المرکڑی. 
٠‏ - الهيكل الطرفى. ١‏ - الحيل الشوكى. 
١7‏ - الحمجمة, 


0 - الجهاز العقصبى الطرفى. 


٤‏ - العمود الفقارى. 


؟" - الكتف - الحوض. 


٣‏ -المخ. 
٦‏ عو 
- النصفین الكروبين. 


۲ - دفشية. 


6 - الكتف. 


٣‏ - الجهاز العصبى. 


۷ -المفاصل. 
۹ - النخاع المستطيل. 
١١‏ - عظمة القص. 


٦۔‏ العمود الفقارى. 





۲ 


الإجابات التموذجية :بس اس اسم اسےٹ جح 


مجموعذٴ 


نے کو a‏ و ال ۳۷و1 را O‏ یو کے اس Ha‏ 
ازعگو Roe Joi MiN Jot: Fo‏ 
ستوعة وا 

۱()مع(ب) ؟)مم) (۴) مع (د) (1) مم (ع) 
۴۔(١)ھع(ہ) (gga)‏ ماما ()) مع (ب) 
۴-()مع(ب) ()موڑھ) ()مع(ج) () مم (Î)‏ 
مجموعة ا 

١‏ 8ص ۴۔ المخيخ ۴ - النصفین الگر رہین. 
٤‏ الکتف۔ د - الفظام. 1 -(؟؟), 

- العمود الفقاری۔ ۸ - شجيربة. ٩‏ - واسفة. 

1 عرقي ١۔‏ الطرفين الملوبين. 

7 - الغلية اتعصمية. ۳ھ المش, 

5 EE 

١‏ - لحمابة المخ. 


؟ - لأنه المسئول عن حفظ توازن الجسم أثناء الحركة. 

؟ - لأنه بنظم العمليات اللاإرادية مثل: (ضربات القلب. والتنفس). 

٤‏ - لحماية الفقرات من الاحتكاك ببعضها. ومنع تأكلها. 

د - لن المواد المنبهة تؤدى إلى اضطراب فترات النوم. وزيادة عدد ضربات القلب. 


والتوتر العصبى. 
أ - بسبب الفعل المنعكس الذى يصدر عن الحبل الشوكى. 
۷ - لحماية القلب والرتتين. 


4 - لأنه يسمح بالحركة فى اتجاه واحف 

- لحماية الجهاز العصبى. وعدم إرهاق أعضاء الحس. 
مجموعة ۸ 
١‏ - زيادة عدد ضربات القلب؛ واضطراب فترات النومء والتوتر العصبى. 
٣‏ - حدوث رد فعل متعکس وابتعاد اليد سریقا عن الجسم الساخن. 





۳ - تؤثر سلبّا على الجهاز العصبى. 

٤‏ - يمكن أن يتحرك فى جميع الاتجاهات. 

> - صعوبة الحركة. 

” - تحتك الفقرات ببعضها؛ مما يؤدى لتأكلها. 
۷ - تحدث الوفاة. 

-١‏ حماية المخ وأعضاء الحس. 


١‏ - حماية القلب والركتين. والمساعدة على عملية التنفس. 

؟ - تحتوی على مراكز التفكير والتذكر. التحكم فى الحركات الإرادية. استقبال 
النبضات العصبية من أعضاء الحس ثم إرسال الاستجابات لها. ۱ 

٤‏ - مسئول عن الفعل المنعكس ونقل الرسائل العصبية من أجزاء الجسم إلى المخ 


جو رطق ےہ و ہی 


حه ضوب ب إت21111ن0ت2111نا 





8 
: اك کو ”+ کے کا هد 





اسم فى جميع الاتجاهات: . وحماية الحبل الشوکی. 


5 بأثهناء 
3 ے الياإرادية مثل؛ (ضربات القلب: التنفس, 
ود تنظیم العلباٹ 
١‏ - فسئول من 
دی فز بيد 


5 بس 


١‏ حفظ رازن الجسم عند الحركة. 
۲ - تناول الطعام والشراب والكثابة 


اسم الخرکڈ ۲٢۔‏ مفصل ثابت الحرکة ۳- مفضل محدوں الى ع: 
- فقسلل : 3 


١١ أمجموفة‎ 


-١‏ | تتصل بفظام الكتف. 


والإمساك بالأشباء 


با تنصل بعظام الحوض. 


١ ۱‏ ا 
= | ۷ زوا 2 نت“ 
u 4۶‏ ہس الیگ 
چ من الحبل الشوكى. 8 من المي 
-١‏ | الخلية العصبية. 
ب ١‏ - تفرعات 1-3 جدر یه ٢ے‏ غلاف دشني 3 
- تفرعات تهائية. 1 = حسم الخلية. 


چ تشابکا عصييًا. 
۲ - | | ! الحبل الشوكى. 
اهأ ١‏ - مادة بيضاء. 
أج: العمود الفقارى. 
© - |[ الطرفان العلويان. 
أب ١‏ - عظمة العضد. 
ا مفصل الكتف - واسعة. 
6 تناول الطعام والشراب والكتابة والإمساك بالأشياء. 
١ - ٤‏ ١-عظام‏ الحوض. ٢۔‏ عظمة الفخذ. 


٣‏ - فادة رمادية. 


۲ - عظمتا الساعد. ٢‏ - عظام البد. 





٣‏ - عظمتا الساق. #-عظام كعم 
جا السفليين. 
e‏ المشى والجلوس وحمل باقى أجزاء الجسم۔ 
- 1 مفاصل ثابتة. 
اپ حماية المخ وأعضاء الحس. 
)٠١( -۲ .)۲۳(-١‏ أزواج. 
.)٢()1:-١‏ ب5 (۲). (e‏ 


)١( - ١‏ الجمجمة - العمود الفقرى - القفص الصدرى. 
)٢(‏ النصفان الكرويان - الحبل الشوكى - المخيخ - النخاع المستطيل. 
٣‏ - الحبل الشوكى. 


العلوم الضف السادس اٹابندائی ۔ الفصل الدراسی الأول ۲ ) i‏ 








سيو ج رت 


لے ظ 


سورد 


N x 2 
ا‎ - 


رو ا جو وت ساي تيد 


8 ل الع 
ٍ' عضب عد لہ 552090 سيبس هب i.‏ 
% : ۱ 


a 1‏ میں e‏ سس جب هوې کوٌٗے۔ وين ۽ 


که صوبيا ب |80111101: 811یا 








۱ 
1 
١ 





ج6 ۔ 





الإجابات 0 
لإجابا اللمن جیا یوار و رو ہےر سو رہ سو ے جج ق بسيو پیا نے 
ویس ہی ی رر و و سے ار کے کے چپ وبع رود ست سس ب i Np‏ 


حلھمسےے ووو کک سورس سی a ama‏ 








u 1 ۴‏ ولا ااه من قراط دري ) 
0 ۱ے كنا الجسم > رهد الجسم بن در كز الکو م گی > كالة الكو ي اادوبود غارہ | ر3 ۱ء فود اازشقٰ بسر ا إا ٥۶۶‏ رار 


۷ »هوم / » سبابزيوس, 

5 - صفر, ۰ الكسجين, 

١١‏ - گر ہو نات الكالسيوم, ۴ الهبل الشوكى, ١١‏ - الذخاع المستطيل, 
ء الگوع. 


۹ ۔ لياس الوزن 
f‏ پاس ار 3-5 د 
ه > حفظ توازن الجسم عند أداء الجركة, 

ااال من لايم العملياث اللاإرادية مثل! (ضربات القلب - الننفس) 


الجسم ١‏ > آپسدا ر پتگراں ابه ارا اا بن ايد المد بد 
1 - ۱ ۷ رذ کر ما الج :0 اى اليه ونفعر بالسخوٹة: 
. . ا الطوي ء أير ات تعضرر الطغام 1 ۔النعاس ظ ا » لتقل اللعرارة من السال 1 ۱ پرتغم مؤشر الزڈبل إلى ۴۲۷ 
۱ ي > الائل, 1 > الثرموءثر العاہی ٠‏ الثرهومتر الماوي, | م6 ١‏ للمذه ربز ھدوا ى اسقط الأقطار؛ 
۷ ۵۰م 4۴ء A‏ ء[8 برای رق ِ ¥ وی بتكاف دراھا بخان الها" و 
۹“ ای اسر العذوذهز 4 ین 1 ۸ ہٹھل إلی اء راي 
۲-٭ (1؟) زوجاء (١۱)زر‏ ما ۱۹ + المشرخ > الهبل الشرك | ۹ .هزم الیب غاز الاہڈر و جین'! ولا يسكفيد به الئبات وعدم تكون العوار 
۴ ۱ ۱ 5 
۱ العلوبان, ۱ ااہروٹیڈیا ١١‏ - رايد الحركة فى جميع الائجاھاء 
١‏ - روش ٢‏ ارف ۴ )4( کم ۱۔ خوط ادل متدكس تد ۵ 
,)٠۰۰١(‏ د و 55 ۱ ١١‏ = عدف ااشدرۂ على الحركة 
سد او حین زجاجرين رهما فراغ به هواه, ظ 1 ١‏ - قاع ولهام الععادن. 
١‏ 


5 58 | 3 , 
ارا الس وائل: : پک ای لخبريد. 


١ 1‏ - الگلة, ۷ الوزن أو وشن ۷ - تسهل الحركة بين العظام؛ 
1 - المواد رديئة التوصيل للسرار1, ٥‏ ۔الزثبق, 5 - مسٹول من الافعال المنمكسة؛ , حلقة وصل نين المخ والحسم. 
٦‏ ۔برجة الحرارة, ۷ - الاکسی أسيتيلين, 0 ١‏ - الترمومثر الطبى, ۲ - الميزان الحساس. 
وکسا سمسسی © ل ود( 0 
ا ااا 0 ۱ ١۔‏ الكتلة على سطح القمر ٠۰٣‏ كياوجرامًا 
١ 9‏ با ا ا على سك الاو ھی 50 501551151 يون 
١ O‏ لان ن الوژن يعتمد على كتلة الكوكب الموجود عليه الجسم, ۴ - الوزن على سطح قاس لٹ لي ع فرش ٤‏ * © نيوتن 


۰ 
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1 
0 
١ 
ا‎ 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
۲ 
1 
١ 
١ 
1 
1 
١ 
1 
1 
1 
1 
١ 
1 
۱ 
1 
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1 
١ 
1 
١ 
1 
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۱ 
1 
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١ 
1 
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۲ 
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7 
1 
1 
١ 
1 
ا‎ 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
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1 
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1 
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1 
1 
١ 
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٢‏ لأنه كلما ابتعدنا عن مركز الأرض تقل الجاذبية؛ فيقل وزن الجسم. 


۲ - حتی لا يؤدى تمددها صيفا إلى التوائها الى قد يؤدى إلى وقوع الحوادث. 

؛ لان الألومنيوم من المواد جيدة التوصيل للهرارة: بيئما الخشب 
والبلاستيك مواد رديئة التوصيل للصرارۂ. 

٥‏ - لعدم رجوع الزثبق إلى المستودع بسرعة! حتى يمكن قراءة درجة 
الحرارة بسهولة , 


۱ الوزن على سطع الأرض ے د هد 
پ ١‏ - الوژن على سطح القمر = : ٠‏ نيوت 


ال +۹ 
۲ - كتلة الجسم على سطح الأرض ع اذد ھت ١‏ كيم 


© :1 ١-الكتلة. ‏ ۲-الوزن. 
با ١‏ - اليد (أ),. " -لان الألومنیوم من المواد جيدة التوصيل للحرارة. 
ج ١‏ - درجة حرارة جسم الإنسان. 


١‏ - لآنه فلز جيد التوصيل للحرارة - لا يلتصق بجدار الأنبوبة الشعرية, ۲ - مئع رجوع الزئبق سريعًا إلى المستودع: فنتمكن من قراءة دري 
البناء الضوئى:؛ و تند تلم غاز الاخسجين الام لعملية تنس ف ١‏ - فوق أكسيد الهيدروجين. ۲ -الأسهين 

۸ - لائه شحيح الذوبان فى الماء. شن ١‏ - الخلية العصبیة, ۲ - تفرعات شجيرية - محور الخلية, 

۹ ۔لان غاز :000 أكبر كثافة من الھواء, و ١‏ - حمض الهيدر و ككوريك المخفف. ۲ - كربونات الكالسيوم. 

٠‏ - لانه لا يدخل فی عملية التنلس: ولا يساعد على الاشتعال, ز١ ١‏ -هادة رمادية. " - مادة بيضاء. 

۱۹۔ لتكون غاز ثائی أكسيد الکرہون أثناء التخمر الذى يتمدد ہفعل الحرارة ج )١(- ١‏ العضد. (؟) عظمتا الساعد. (؟) عظام الید. 
ويجعل الخبز مساميًا ومقبول الطعم. اا لسن 

۲ - لانه يتحكم فى العمليات اللاإرادية مثل ضربات القلب والتنفس. طا )١( - ١‏ عظمة الفخدُ. (؟) عظمتا الساق. )١(‏ عظام القدم. 

7 - لحماية الفقرات من الاحتكاك ببعضها ومنع تآكلها. 7 -الطرقين لسن 





الملوم ۔للصف السادس الابتذانان ‏ الفسل الدراسی الأول ١‏ 


ح4 ضوب ب UdIIIOCaİ 1II‏ اه 





ار ختبار الأول 


ىأ سا 
ا | ا" Aca. (FI) ٢٢١‏ 
0 8 ری ا ۷ 
یو اہ Ke‏ ۲ اازعاس 
8 / 5 اڑا ا 
اتم (i-1‏ 


۰ 
0 ۱ ۾ الما 


2 ہے ال۸۸ اهر“ 
”ا ٢‏ ۔ الكياو هرام 
الال ألا * او 


٦ 
احرارۂ‎ ۹ 2 1 
م . الليار و ن‎ 


آ[ععلیا؟ 20 آر 1 ر4 پاش و راگ اللاي 
û‏ با آم 5 


بز +.بزناد الاشتفال 


1 
1 / 
ہہ ال و فلق lak‏ 
اه من الامذكاله طخ 

۔ارا اقرا ٠‏ 
Ê‏ اھ 


XK. ¥ ۴‏ ١۔۸‏ 
0 1 0 ہیں الؤيد وكلوريك المخفلف (۲) گربونات الكالسيوم 
(ااے ٦‏ 724 


ااگربون: 


| ءا الهواء فی 


۴ = ار 


سس جب جح a o i‏ قّہ ھی o SS‏ یٹ ag SS ma Gm‏ :ست a GG‏ ست GG a Ss.‏ نہ جب سپ ستفہ e a‏ حعسٹ ہہ: کہ کہ a‏ ےہ a a a‏ د کت دہ ہد 


الاختبار ای 
02 أ ۱ ون N‏ 5 رعا خدا ا سوال ب ےل رارزا ساٹ 


م 


دھا, ا ھی لا لي "ها ااحسسی الطد فى 
١ |‏ لعا الشوكي ۴ - الاو س 
د ٠ ١‏ پبساطرخ حر ١‏ - علطب الأشياء ران احاق على ۶اد 
0 ۱۷ اک ١‏ . لياف 
۷ء ذو ف ايا ل 1 اوق اغاغ سوا نشاقة قل ا 


لو ١‏ وہ بای طاح الأرهن - الا N‏ أو ٦ ١ ww‏ ن 


ور فن اح ¥ هن ۔ 8٢‏ 


" د زنة فی سحاح الس + 5 فيا لس 
١ ١۷ 09‏ - دجا افراں ١‏ - المناء اخموثی 
: الغا القحسة گا اائنوزڈل 


ل ١‏ - با هميخ الذوبان فی العاہ ١‏ ۔ لههايتة 
.١ ۱ "0۵‏ ثانى أكسيد الكربون. ؟ - تل ۴ ام صصح 4 = ازفا 
ا ١‏ - الخاية ااعصسب 


)١( - ۲‏ النواة )١(‏ التقرعان الشحيرية ١‏ التف عاج النهائية 


۱ احابة التذریبات الھامة التن وزدت بموقغ الوزازة لضام A‏ 





التدریب الأول 

۱ اعون ڑ3 ال المیزان الزنبركى. (۴) )۲ نیوٹن. 
ہےر (6) ۸٠۷0‏ جوام. )٦(‏ .د ۷۱ نيوتن. 
(۸) اجا الزجاج والخشب. 


السوائل مع تغیر درجة الحرارة. 


١(0 
۰. 
ج النحاس:‎ (۷ُ 
پا يغبر عجم‎ (۹) 
ت وود اختناق فى الأنبوبة الشعرية.‎ 05 

چ يعطى مدى محدودًا لقياس درجة الحرارة. 

١ )۱١(‏ 1 الأكسجين. 

)١١(‏ ۵ ٴ ثانى أكسيد الكربون. 


١ 
٠نیجورتینلا ب‎ ( ۲( 


۽ ) پا أكسجين وماء. 
)د الحبل الشوکی: (۱۷) 6 المخيخ. 
۸ ج تنظيم العمليات اللا[رادیة. (۱۹) اد الكوع. 
0) ا اة الم خر = ۲۰۰ جرام ٠,۲‏ کجم ٭ ليس لها اتجاہ. 
اپا ورن 
ع ۾ لا يحدث تغیر لكتلة قطعة الصخر بتغيير المكان. 
۾ يحدث تغير لوزن قطعة الصخر بتغيير المكان. 
)۲( | | وظيفتها حماية المخ. 
نا وظيفته حماية الرثتین والقلب. 
ج وظيفتهما التحكم فى الحركات الإرادية للجسم. 
د مسئول عن الأفعال المنعكسة. 
ه بحمی الحبل الشوكى داخل قناته. 


۷۲ العلوم ‏ للصف السادس الابتدالی ۔ الفصل الدراسى الأول 


حه صوب ڊ udI11OCd1111€1[‏ 


. القطعة - ۰,۳ × ٠١‏ =۳ نيوتن. *» نحو مركز الأرض. 


(5 ) ا لمنع رجوع الزئىق إلى المستودع بسرعة؛ حقی نتمكن من تسجيق 

القراءة بسهولة ودفة 

قي لان الماء يغلى عند درجة ٠١١‏ ) سیلیزیقہ وثفريج الٹرمومٹر 
الطبی يبدأ من ۴۰ درجة سيليزية؛ ويتتهى عند ٢۲٤‏ برحة 
سيليزية! لذلك لا يصلح لقياس درحة غليان الما 

© لأنه لا يلتصق بالجدار ويتمدد بانتظام - سائل فضی يمكن رؤيته 
بسهولة - حيد التوصيل للحرارة. 

د تحمی الأرض من الإشعاعات الضمارة القادمة من الشمس. 


هل لتكوين كربونات الكالسيوء. وهی عبارة عن راسي أبیض لا يشوب 


فى الماء. 
(4)!])لا نحصل على مركبات بروتينية (لأنه مركب أساسى للمركبات 
البروتينية). 


با يسبب أضرارًا بالفة بمناخ الأرض, وارتفاع درجة حرارتها. 
ع لا تحدث الحركة بين العظام. 
كد يتحرك فى جميع الاتجاهات. 
شت يؤثر سلبًا على سلامة الجهاز العصبى. 
آل تؤثر على ضربات القلبء وتؤثر على فترات النوجه وتؤدی إلى 
التوتر العصبى. 
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الإ جابات اللسوذجية 





۱ ا يف سے rra AK Wher‏ ۴ 
التذريب الثانان عت کیل اهباب 0 القواد بدینۂ التومیل نتر 
٠‏ المواد :بیدا التوصيل سے سانھ الها 3 فق أل إلا لسعم طض زیا ال 
f MF‏ 1 ع 
a 0‏ المطرا 3 الم گا ¥ a‏ افیا فى دواد احم يسربان الدرار! 1 خلالها 0ج | عثل: 7< اِ 0 
4 | 
۲ العمذيخ 3 الاخام اادس تحابل ۱ : 1 را فاا TET‏ ل فلل اافادن ا( ا ( الخشب ٭ ب الملا شتلك " ١‏ 
۱ ۱ ظ بها مر ء الومتيوم) سم هم | 
١ 29‏ - درا ا ظ 


.0 فا الد ا ااتراہ لويم كاز م منھا 
۳ النصسفیں ااگر ال يفن 
© = أن الو ن ال فی گا الاک كم 
؟ » ان الخشب والبلاستيك من الەواد رديكثة الاو سیل الحرارة: أما أرالى 


0 از الاكشوين .... اپ یا سی HERE‏ 


۵۰م تلق ز× والطفم ف الو الہ كديع ون 


- ااہل الذوبان فى الما 
ال ااا ولكنة يممأ عد فاي 


© - لتمرك السا پەدا (رد فول 


مددوؤك الحرگا. 8 
1 - اثر سایلا على الجهال العصبی وتسيب الإدمان. 
النوم: رشرہاٹ ٹ القلب؛ وتؤدى إلى التون ر العصبی 


بذ ازب فی الما 


الاشتمال؛ .لا پشٹعل: ولا پساعد غلم پ الاشثفال ْ 





الطهوي سدم من الالو عایوم! اانه فوصل هرذ ااعرارق, فيل ملاسا لحو الداخل ا لان ٭فصل الع 


- لان درها جرار“ السوائل اد تكون أغلى من ۲ درجة سبايزية؛ لاپتعدد 
الزئيق ويضفط بشدة على عدار الأئبو ہا الشهريةًا لیذکسر الثرفو فار 
اء لان الرئيق سائل لضی برى بوضوع خلال الزساع وبتمدد بانتظام؛ ولا 


۳ 


۲ - نؤثر على نثرات 


يلتصق بجدار الأنبوبة الشعرية, (© ١‏ - غامل اعد لان فوق أكسيد الهيدروجين ينحل فى وجوده دون تخ 
٥‏ لأن الأكسجين شحیح الذربان فى الماء. لی كديته وخواضه. 
- للئنٹس أثناء الفطس, + يفن اسظام فيعطلي تندیزا دفيقًا لدرجة الحرارة. 


96 وحدة بناه الجهاز الى فى الإنسان. 
التدريب الثالث 
١02‏ - النیوتن: ؟ ‏ كتلة الجسه. ‏ ؟- سدس. 
ا - كتلة الجسم. ٥‏ - جاذبية. ٦‏ - قوة جذب الأرض للجسم. 
۷ - إنطاقة: 4 - سخوئة - برودة. ۹ - تسمح بسريان الحرارة خلالها. 
٠‏ -لا تسمح بسريان الحرارة خلالها. 
١‏ الأغذیة والزجاج والورق. ۲۔ حيجم السائل. ۳ - الطبى. 
1 - درحة حرارة المواد السائلة. © - البناء الضوئى. ١١‏ - التنفس. 
۷ - فطع ولحام المعادن مع غاز الإسيتيلين. ۸ العضوية. 
۹۔ لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال. (YA) = ٠‏ 


/ - لان النبانات الخضراء تعوض النقص منه عن طريق عملية البناه الضوثى. 

۸ - لأنه يدخل فى عملية البناء الضوثى التى تقوم بها النباتات الخضراء 
والضرورية لتكوبن الفذاه والأكسجين, 

4 - لأنه مكون أساسى للمرکباٹ البروتينية حبث يدخل فى تركيب جميع 
الأنسجة فى الكائنات الحية, 


1 ه 


ET DER 


: 5 : المركزى. 
الميزان ذو الكفتين - الميزان ١‏ - الجهاز العصبى المركزى ظ 
ذو الكفة الواحدة ۲ - النخاع المستطيل. ؟؟ - العمود الفقارى. 


۵۔۲۸۶ اس جو دار ع در Ko‏ 5-#م لا ضرمي 
٤۔‏ ۴ ۷ص.۔ RNN‏ علس IT‏ ۱١۔٢‏ ۱۶۰١۔٣‏ 


ا ؛ 09 ١‏ - الكتلة. ٢‏ -الوزن, 
أنبوبة زجاجية بداخلها | ؟ -مواد خیدة التوصیل للعرارة. ‏ 4 ۔ مواد رديثة التوصیل الحرارة 
| تتصل بمستودع يتجمع فيه الزئبق. ٠‏ أنبوبة شعرية تتصل ۵ -الترمومتر. ٦‏ - ثانى أكسيد الكربون. ۷ - الأكسجين. 
ا اکا ۸ - ثائی أكسيد الكربون. 4 - الخلية العصبية. 
9888 _ 2 علق ۹۔ الهبل الشوكيى. ١١‏ العمودالفۂ 
- ۴ء مفاضل مسدودة المركة, 
| تسجيل درجة حرارة المريض. الشعرية اختناق. - ۱ سے 
من ۲٢‏ سيليزية من صفر* سيليزية ٥‏ 3 میں 7 6 ۷ كفاع متام 
إلى 47" سيليزية. إلى ۹۱۰۰ سيليزية. سیر الو نحن ت 
_ ۷ - ٹائی أكسيد الکرہون. ۸ - انی أكسيد الكربون, 
۹ ۔ ثلاث ذرات. ٠۰١‏ ۔(٥۲)‏ درجة ۔(٢))‏ درجة. ١١‏ - مختلفة. 
او؛ | قياس درجة حرارة جسم الإنسان, 57-() کم )۱٠٠١(۰۱۴‏ جرام ١‏ - الزثبق. 
أكمل باقى الإجابات بنفسك. 





العلوم ‏ للضف السادس الابتدالی ۔ الفصل الدراسى الأول ١4‏ 





حة ضوپب ب إت021111ت2111نا 





اللموذج الاول ۱ @ ١‏ لعفم رجوع الزثبق بسرعا إلى التستودع؛ حتی نتمكن من تسجيل 
۵ ) معورف: نبا النيوثن © المخري ْ الاراءا بسمهولة 
۱ ل رو جد بالهبل الشوكى مراكز مسولا عن الأفعال المتمكسة. ۴ لان الزىق يدقى سا بين درجلن حرارة (- ۲۹" إلى ۳۹۷" سيليزية) 
ب ۴ الكيلة ھی ما بحتويه الجسم من مادۂ ۱ وها يعطى مدى واسذا اقباس درجة الحرارة 
31 /لر تقل المرارة من الجسم الساخن إلى الجسم البارن, 1 گا لان الاک جين شحیح الذويان فى الما . 
۳ | تعنم اباك الأقرات ببفضها عند الحركة, ظ 2( ۱ ۰ اامفیخ! الههااخلة على توازن الجسم آٹنا: تأدية الى کٹ 
فيا وصبل المعاوماث الهسية والاستجابات الحركية بين الجهاز الفصبى ۱ ' - الترموهتر الطبی؛ پستخدم فى اباس درجة حرارۂ جسم الإنسان. 
المر گڑئ وجميع أجزاء الجسم ١‏ ؟ - غاز النيتروجين؛ مون اسا ى المركدات البروثينية حيث بدخل فى تركيب 
چ: بنعد ر بالحرارة بانتظام؛ ايمكن فياس درجة حرارة الجسم ْ جميع الألسجۂ الحية 
و مذم انثقال الحرارة! لأنه مادة رديئة التوصيل للحرارة. ١ © ١‏ النخاس من العواد القى ٹسمح ہمروں الحرارة من خلالھا 
[ الجھاز العصبی. لہا الەیزان ذو الکفٹین ۱ ؟ا مفاصل الجمجمة من المفاصل الثابتة (عدیمة الحركة) 
چ مواد موصلة للحرارۂ. ‏ 8 الحبل الشوگی. ۱ کا كلها زادت كتلة الكوكب زاد وزن الجسم عليه 
النموذج الثانان ۱ لا الأکسجین لا یشتعل, ولكن يساعد على الاشتعال 
هك عند إدخال * 3 ۹ : ay.‏ 56 
١‏ . أ الاعصاب الشوكية. ٢‏ - الا )١(‏ نیوئن ۱ 7 کت e‏ مخبار به مان الأكسجين تتکون 
م _ ]چا الزجاج والخشب. ٠-١‏ االأكسجين. ٥۔‏ ج الکربون۔ | 8 


إجابة امتحانات الإدارات التعليىة بالمحافظات لعام © 





ا بإ محافظة القاهرة - إدارة شرق مديئة نصر التعليمية ١‏ - محافظة القاهرة - إدارة مصر القديمة التعليمية 


ا[ -١‏ المخ - الحبل الشوكى. ‏ - الکیلوجرام - النيوتن. 9[ -٢ .2)45(-)50(- ١111‏ ثانی أكسيد الکریون - الاکسبین 





؟ - (صفر) ٤ .)٠٠١(-‏ - الجمجمة - القفص الصدرى. ٣‏ - الخشب - البلاستيك. ا - جمجمة - قفص صدرى - عمود فقری۔ 
5 ١۔‏ الاک ہین ۱ ۲ - محدود. ِ - المفكان. 
X1 1‏ سپ رک + - كر اب ١‏ - قطع ولحام المعادن. 


۲ - تمنع احتكاك الفقرات بعضها ببعض؛ حتى لا تتآكل. 
۵ك ۔(١)‏ نيوتن. ‏ ؟ - الكربون. 
۳۔ النحاس. ٤‏ - يعطى هدى محدوذا لقياس درحة الحرارة 
٥‏ - الحبل الشوكى. 
أ ١‏ - لأنه يدخل فى تركيب طبقة الأوزون. التى تقوم بحماية الأرض من 
الأشعة فوق البنفسجية الضارة القادمة من الشمس. 
۲- لأنه مسشول عن تنظيم العمليات اللاإرادية مشل (ضربات القلب 
والتنفس). 
١ 417 @‏ - المواد جيدة التوصيل للحرارة. ؟ - الوزن. 
ب ١‏ - تتکون طبقة من أكسيد الحديد (يصدا). 
۲ - تؤثر سلبًا على الجهاز العصبى. 
-۔/ X=‏ ےب #-# | هي 


با ١‏ - يحدث فعل منعکس: وتتحرك رموش العين. 
۱ ؟ - تتكون مادة بيضاء من أكسيد الماغنسيوم. 
١1 0‏ ٹائی أكسيد الكربون. .)١١(-5 ٢‏ 
؟ - جسم الإنسان. ٤‏ - ثائى أكسيد المنجنيز. 
اا ١‏ - لأنها مواد لا تسمح بسريان الحرارة خلالها. 
۱ ؟ - لتكون غاز ثانى أكسيد الكريون أثناء التخمرء فيجعل الخبز مساميًا 
ومقبول الطعم, 
١1! 6‏ -الخلية العصبیة. ۲ - المواد رديئة التوصيل للحرارة. 
٣‏ - لهب الأكسى أسيتيلين. 4 - الحبل الشوکی . 
نب ١‏ - وزن الجسم على سطح الأرض = كتلة الجسم على سطح الأرض × ٠١‏ 
٠٠١ = ٠١ × "٠١ =‏ نيوتن. 


؟- وزن الجسم على سطح القمر د الفذث على ساح ادت ن = ٠٠‏ نيوتن 


۷ العلوم ‏ للضف السادس الابتدالی - الفصل الدراسى الأول ۱ 


حة صوبپب ب إت21111نات2111نا 





سر - محافظة الجيزة - إدارة الوراق التعليمية 
١ 1 @‏ -النيوتن. ۲ - الثباثات الخضراہ: 
٣‏ - جيدة, ٤‏ - المحٰیخ, 


اب ١‏ - لأنه يتميز بالأتى؛ 


)١(‏ سائل فضى اللون: يمكن رؤيته بسهولة من خلال زجاع الٹرمومٹر, 


(۲) جبد التوصيل للحرارۂ. 


(؟) منتظم التمدد بالحرارة. 


)٤(‏ لا يلتصق بجدار الأئبوبة الشعرية الزجاجية. 
)٥(‏ يبقى سائك بين درجئی حرارة (- ۲۹ " إلى ۳٥۵۷‏ * سيليزية)! 
مما يعطى مدی واسمًا لقیاس درجة الحرارة. 
؟ - لتكون غاز ثائى أكسيد الكربون أثناء الثخمر؛ فيجعل الخبز مساميًا 


ومقبول الطعم. 


ا 1 -(؟) ٣۔(۹١)‏ ٣۔ (rr)‏ 


)11( - ! 


به -١‏ كتلة الجسم على سطح القمر = كتلة الجسم على سطح الأرض = ٠٦‏ كجم. 
؟ - وزن الجسم على سطح الأرض (بالئیوٹن) = الكتلة (كجم) ٥۰×‏ 


١11 09‏ -ث” ٢۔‏ ]| قي 


ب ١‏ - صناعة أوانى الطهى والغلایات والقدور. 


٠٦٠٦ = ۱۰۸ 1۰ =‏ نيوتن. 


+ كي 


” - يحمى الأرض من أضرار الأشعة قوق البنقسجية. 


- يعمل على اعتدال درجة حرارة الأرض. 


6 أ -١‏ غاز الأوزون. ۲ - الترمومتر المثوى. 
* - غاز ثانى أكسيد الكربون. ٤‏ - الحبل الشوكى. 


٤‏ - محافظة القليوبية - إدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية 


6 ا سج اة ٢۔‏ الحيل الشوكى. ؟ - التخاع المستطيل. 
ا ٥‏ - (۷۸). 
١ | ©‏ -النقاضل: ۲ - درحة الحرارة. 
" - ثانى أكسيد المتجتيز. ٤‏ - الخلية العصبية. 


با ١‏ - لحماية الفقرات من الاحتكاك ببعضها؛ مما قد یؤدی إلى تاكلها. 
؟ - لأنه يظل سائلا بین درجتى حرارة (- ۹ * إلى ۳٥۷‏ * سيليزية). 
© !1 ١-الركبة.‏ ؟-الزجاج. ٣۔(۱۲)‏ زوبًا. ٤‏ - النيوتن. 
ها ١‏ - وزن الجسم على سطح الأرض = کتلة الجسم على سطح الأرض × ٠١‏ 


٠١-٠١ × 1=‏ نيوتن. 


5 آل دید کے ےب و 
او لجسم على سطح القمر ‏ "ذذ عى ع ادش ےا ٠١‏ نيوثن. 


۹۵4 آ | ١‏ ٹانی أكسيد الكريون. ٣‏ ۔المخ. 


ب ١‏ - الترمومتر الطبى - درجة حرارة جسم الإنسان. 


۲۔ اختناق - منع رجوع الزئبق بسرعة إلى المستودع؛ فنتمكن من قراءة 


درجة الحرارة بسهولة. 





حة صوبي 'ب Uğd1I110Cd1111€1‏ 


۱ 
١ 
1 
١ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
' 
1 
1 
. 
١ 
١ 
1 
۱ 


1 
۱ 
1 
1 
1 
1 
. 
۱ 
١ 
١ 
۱ 
١ 
' 
1 
1 
1 
1 
1 


1 
١ 
i 
i 
i 
i 
1 
i 
i 
1 
i 
i 
i 
٦ 
i 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
١ 
i 
i 
ا‎ 
i 
1 
i 
i 
1 
۲ 
I 
ل‎ 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
i 
1 
1 
1 
|| 
1 
1 
i 
i 
i 
i 
1 
1 
i 
i 
١ 
١ 
i 
i 
i 
1 
i 
1 
i 
i 
1 
1 
1 
i 
١ 
۲ 
٦ 
i 
i 
١ 
1 
i 
i 
1 
i 


الإجابات التموذجية .ا 





عي _ یں ا 
0- 0 ۱ 
يلاء الطرفين السفليين. 
٠ :‏ الا بین - عه م 
١‏ رسي م ۔ حبدۃ - النحاس. 
۔ أكسمين = ماه 
الحديد (يصدا). 
. وت أكسيد الحهدية ٠۷‏ 
١‏ - تتكون هلد کے 7 
. ؟ ‏ لا تستطيغ النياتاث القیام يعملية البناء الضوثى 
مثر ٠‏ الحبل الشوكى. 
شاف * 5 ع القفص الصدرى٠‏ 
بر پوت . بوك (الأعلى فى الحرارة) إلى قطعة ال 
إنتقال الحرارة من : , 
اپڑ) ١‏ - يسبب 


.)٠١٠١( - ١ ب‎ 


١ @ 


۱ الحرارة). 

یت ر ارات اللاإرادية مثل ضربات القلب والتنفس. 
اسان لل ےر عم 

الكتلة (بالكيلوجرام) < ٠٠٠١‏ ۰ | 

د الكتلة على سطح الأرض (بالکیلوجرام) » ٠١‏ 


؟ - لأنه مسٹول عن ند 


الوزن على سطح الأرض 
> ا = ٦‏ نیوٹن: 


وزن الجسم على سطح الأرض و 
و الب تت ل لير سدس 


٣‏ وتن 
٢‏ الخشب. 
٣‏ - النصفان الكرويان. ٤‏ - الأكسجين. 


١‏ تقل. ۲- طبقة الأوزون. 


ب ١‏ - تركيب المخ. 


؟ - )١(‏ النصفان الكرويان. )٢(‏ المخيخ. )٣(‏ النخاع المستطیل. 
1 محافظة البحيرة - إدارة المحمودية التعليمية 

١‏ - حجم السائل - درجات الحرارة. ۲ - ماء - أكسجين. 

* - الجهاز العصبى المركزى - الجهاز العصبى الطرفى. 


٤‏ - التنقس - الاحتراق. 
ه - المكان - كمية المادة التى يحتويها الجسم. 


ب ١‏ - وزن الجسم على سطح الأرض - الكتلة على سطح الأرض * ١‏ 


٠۰ × ۳٣ =‏ >ے ء ۳۰۰٣‏ نیوتن. 


. _ الوزن على سطح الأرض _ ٣۰٢‏ ے ےی ۔۔ 
؟ - وزن الجسم على سطح القمر= س کن ٥‏ نیوٹن. 


١‏ - درجة الحرارة. ۲ - الحبل الشوكى. 
۳ - المفاصل. اگ الحرام. ۵ - الغلاف الحوى. 


؟ - حماية الحبل الشوكى: ومساعدة الجسم على الاتحناء فى جمیع الاتحافات. 

١‏ - لأن النباتات الخضراء تعوض نقص غاز الأكسجين من خلال عملية 
البثاء الضوثى. 

۲ - لأنه يظل سائلا بين درجتى حرارة (- ۲۹" إلى "۳٥۷‏ سيليزية). 

٣‏ - لأنه يدخل فى تكوين البروتينات المكونة للأنسجة الحية. 

؛ - لأن الوزن يتوقف على كتلة الكوكب الموجود عليه الجسم. 


.)٠١( 1١1‏ ۲ - النصفين الكرويين, 
۳ - النحاس. ٤‏ - هيدروكسيد الكالسيوم. 


العلوم ۔ للصف السادس الابتدائی - الفصل الدراسی الأول ۲ 


١ 
| 


1ك 


الإجابات النموذجية اجو س سے 


١ ۱ ۱‏ ودشي الذراع مبتعدة عن الأشواك (رد الفھل المٹعکس), 
| 06 ا سا غاز ٹائی أكسيد الكربون فی الغلاف الجوی؛ وتحدث 


اھر ۾ الاخثياس الحراری: 

+ - بعؤود الزشيق إلى المستودغ بسر عة, ولا نتمكن من ئسجبل الفراءۂ 
بسھولة: 

) - تزداد كتلته: 

9 ؟ . قائى أكسيد الگرہون: ۲ = همض الھہدرگاوریاں المذفف. 

hi‏ مسحول كربونات الكالسيوم. 

۽ - رریل فى عملية البناہ الضوئی التی تعد مصدرًا للفذاہ والأكسجين. 
- إطفاء الحرائق٠‏ 


ب - محافظة الإسكندرية - إدارة غرب التعليمية 


١ 1‏ الكتلة - كتلة مشبك الورق المعدتی. ۲ - (۱۲) - الطرفى, 


aA‏ ) - النيتروجين - الاشتعال, 
١ ©‏ - لمئع الثواء القضبان نثيجة تمددها بالحرارة صيفا!؛ مما يؤدى إلى 
وقوع حوادث القطارات. 
؟ - لتكوّن طبقة بنية اللون (الصدأ) نتيجة اتحاد الحديد بالأكسجين فى 
جو رطب. 


؟ - الترمومتر المثوی. 
؟ - العمود الفقرى. ٤‏ - غاز ثانى أكسيد الكربون. 
اا وزن الجسم على سطح الأرض = الكتلة على سطح الأرض (كجم) × ٠١‏ 


ع :إ٦‏ ع ٠ = = ١‏ ثبوتن 
وزن الجسم على سطح الأرض 
٦‏ 


1 | - ثانى أكسيد المنجنيز. 


ای پا ان 
٦‏ 3 
١ )١ 9‏ - شحيح الذوبان. ۲ - كمية المادة التی يحتويها الجسم. 
٣‏ - الأكسجين. ٤‏ - الهيظى: 
ب ١‏ - لأنه يسمح بحركة الساق فى اتجاه واحد فقط. 
؟ - ليستخدم فى؛ (التنفس الصناعى فى المستشفيات - الغوص تحت 
الماء - تسلق الجبال - لحام وقطع المعادن). 
١ !‏ - إرسال الاستجابات المناسبة لأعضاء الحس. 
؟ - الحبل الشوكى. ۲ - الترمومتر. 
ب أجب بنفسك. 
ج | ١‏ - مسحوق كربونات الكالسيوم - حمض الهيدركلوريك المخفف. 
۲ - الهواء لأعلى - أثقل من الهواء. ۳ - البناء الضوثى. 
8 - محافظة مطروح - مديرية التربية والتعليم 
١١1! ©‏ - جسم الخلية - محور الخلية. 
۲ - الخشب - البلاستيك. 
٤‏ - تناقص المساحات الخضراء - زيادة عوادم السيارات. 
با ١‏ - غاز النيتروجين. ۲ - الحبل الشوكى. 


.)١؟(-)؟١(-‎ 


۷ العلوم ‏ للصف السادس الابندالی ۔ الفصل الدراسى الأول 


که صوبي ب 8111161ناد۱۱۱ف[ئن 


١ © 


١ @ 


بے 


لے 


١ © 
١ © 


1 
1 
1 
١ 
1 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
١ 
۱ 
١ 
1 
1 
1 
1 
۱ 
ا‎ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
١ 
1 
1 
١ 
١ 
ا‎ 
أ‎ 
1 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
2 
١ 
١ 
1 
1 
1 
١ 
1 
1 
1 
1 
1 
١ 
۱ 
| 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
۹ ۱ 
5 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
| 
1 
1 
1 
1 
|| 
1 
1 
1 
|| 
0 
1 
1 
1 
1 
١ 
1 
1 


- غلبان., 


آ > القلب والرئٹین. 


ا = المفيش. 
بخ 


ب ١‏ ۔ ار تھی ہالائی: 


)١(‏ سائل فضى الاون يعكن رؤيئه بسهولة من خلال زجاح الن مويق 

5 55 منثظم ااانا‎ )٢( جيد التوصيل الهرارة.‎ (٢( 

٢)‏ لا ياخصق بجدار الأثبوبة الشعریة الزجاجية. 

)٥(‏ ببڈی سال ہین درجٹی حرارة (۲۹۰ ٭ إلى ۴۹۷ * سيليزية)! مما 
يعطي مدی واسنًا لفياس درجة الحرارة. 

١‏ - لحماية الفقرات هن احتكاك بعضها بیعشی؛ هما فد يؤدى إلى تأكلها 


١‏ - محاول فؤق أكسيد الهيدروجين. 
١‏ - غاز الأكسحين, 


۲ ٹائی أكسيد المذعئيز. 
1 ایح فاء. 


ا ١‏ - هماية الأرض من الاڈ فوق البنفسجية الضسارة القادمة من الشمفس 


" - قطع ولحام المعادن. 

١‏ - كتلة الجسم على القمر = كتلة الجسم على الأرض = ٠٦‏ كجم. 

٠١ ٠ وزن الجسم على سطح الأرض = الكتلة (بالكيلوجرام)‎ - ٢ 
نيوتن‎ 1١١ » Es = 

ا :لے : ٰ اایسع ع عسطہ اا 

۲ وين لسر على سام کی مع با 

ساٹ ایا 

٦ 


نيوتن. 
١‏ -الكوع. ؟ )٠٠١(-‏ 
محافظة المنوفية - إدارة شبين الكوم التعليمية 


۲ - ثانی أكسيد الكريون. 


) - تفرعات شجيرية. 


-١‏ محدودة. 
۳ - العمود الفقرى. 
١‏ - لتكوّن مادة كربونات الكالسيوم التى لا تذوب فى الماء. 
۲ - لأنه يتميز بالآتى: 
)١(‏ سائل فضى اللون يمكن رؤيته بسهولة من خلال زجاج الترمومتر. 
(۲) جيد التوصيل للحرارة. )٢(‏ منتظم التمدد با 
)٤(‏ لا يلتصق بجدار الأنبوبة الشعریة الزجاجية. 
)٥(‏ يبقى سائلا بين درجتى حرارة (- ۳۹" إلى 527*) سيليزية؛ 
مما يعطى مدى واسعًا لقياس درجة الحرارة. 
١‏ - النيوتن. ۲ - ثانی أكسيد المنجنيز. 
۳ - القمر. ٤‏ - غاز الأكسجين. 
١‏ - حماية القلب والرئتين. 
۲ - تمنع احتكاك الفقرات بعضها ببعض؛ حتى لا تتاكل. 
-١‏ ل كل ۲۔۷ 4 -م 


ارة. 





۵ لي 


لبا تتکون أكاسيد النيتروجين التى تصل إلى التربة الزراعية مع مياه الأمطار. 


؟ -(؟١).‏ 
٥‏ - الكحول. 


۷ے البروتین. ۴- الهواء. 


کے اصقرامت 


ت الكتلة على سطح الأرض (بالكيلوجرام) دذن لحم عى سلا الوضِ 


غ7 
ms‏ کحم 
کے 1١‏ 0 





الإجاباث اللموخجية . : 


۲ 
: - 
سے سد رسک و وس ج يي م ربو بد 


5 ۱۷ ينها ا 


٠١‏ » محافظ۸ الذالهايا! » إدارۂ رون ااتقارٗرنا ۱ i‏ ری اللون بدن دابا اا نر فلال اهام اا 
01 ۱ ۱× النيوان » الزاورقير 1 زا ١ ١‏ الزيار وين ا )1( ۶یا الايا الحبانا 00 نامرا 
١ #‏ ع روزن الجسم علي سماح ال 40510۴ على مام الارن (قمم) ٠١ ١‏ )لا il‏ بها ا oN‏ الجدريا النعاعيا 
۷ 02۶ ظ (و) يباب ال بین د ul‏ 1 1 ااا 
۴ وزن الجسم على سملم القير م "لال ا 5 + الأايوان ظ جا رفحاں ذا ا لفيا نيعا ااا 
١ ۱ 0‏ > الزفيق, ۳ء الأشجين ۲ء ألمي ونان 1 - اافشاریف ۱ ۱ انا الفلياف ون اھا ب وا پردض,ا 1١۸١‏ بل MRE‏ 
ك٦‏ _ ۱ 1 ١‏ « الفا 
ا ١۔ااہمجھة:‏ ۲ - ارد ااففری ۱ ۵ ۱ ابد يا 0 
KANO‏ کے ا ا / | الل الجسم يسام ۱ 
لوا اہب پزفساں, ظ انا باى ماح الأيخن ۵۱۰ء۸ ملح الأيذن (حی) ١‏ ؛ 
25 ١٠ى ٣٣۶‏ ایدان 
١ ۱ E‏ - غاز ڈائی اگسید الگربرون, ۰ ؟ - الغراد ردي التصيل اادرارا ۱ الرزن علي اج نے !ےن 
Uae AREN + "‏ | وج رات ای ملح اللي" چا 1 اا 
لہا ١‏ + العصيبية, ۱ 0 ١#‏ معايل اوق أب الوردریمیں ١‏ + الي اهب انب 
eal (۷ ۱ 0001 eT‏ 11 
|| » محافظة دمياط - مديرية التربية والتعليم ٠ ١‏ ي ١‏ همايا الايجن من الاما فيل البنفسجية الايا لقانما دی الہ 
ا ١‏ 
دك ١‏ - التاگسد, ۲=( ا), "«اليادذي, ا 
ا - هيدروكسيد الکالسبوم ٥۰‏ ۔ اامخ. ٦‏ أكاسيد النپٹروجین: ظ ٠٣‏ محافظة الشرقية ٠‏ إدارة كفر صقر العامة 
-١ | 6‏ غاز الأوزون, ۲ الخلیة المصرية, 1 0 4 ١ء‏ الجهال المي الیںکزی = الجهال العسبی الايا 
۴ لقا ١‏ » الفمل الملمكس, ۱ ۱ مجلول لیق سید الوپدروجین = ثائی أكسيد الەنجاب 
اجا ١‏ ۔ يتمدد الزئبق ویضفط بشدة على الأنبوية الشەر پا اينكسر الڈی وهار ۲ اللبيان - الگیاوجیام ١‏ - البنا: الضیای < الااقس 
۲ - ينمل إلى ماء واکسجپن دون تفر ثالى أكسيد الهنجنپل اپ ١‏ د لأنه يذوب ای الغاى 
© | ١-زاد,‏ ؟ - الزثبق, ١ ١‏ لاله مساول فين تنظيم العمليسات اللالياديسة مال (ضرسان اللي 
۳ البناء الضوثى, ! - ثانى أكسيد الكربون, ! والتنفس), 
نب -١‏ أى أن مقدار ما تحتوپه التفاحة من ماده پساوی ٠٠١‏ جرام, ظ 0 9 ١‏ - الحبل الشوگی: ا = یکل فهورق: 
1- هو ارتفاع درجة حرارة الأرض نتيجة زيادة تسپ لاني أكسيد الكربون ْ ؟ ٠‏ النيئروجين. | - مفاصل محدرد۸ الحرءة 
ای الخلاف ری عن نسيته و ا۱ ١)(‏ - نتکین مادة بيضاء من أكسيد الماغلسيوم, 
02" -() ۲-الحديد. ۳٣‏ د۔المرفل, 2)))) ۱ ۲ = تمن بالبروية سيب انتقال الجيارة من بدك (الافلی فى الحرارا) إلى 
با ١‏ - لحمایة الفقرات من الاحتكاك ببعضها! مما قد بؤدى إلى تاها ۱ الما الخلج (الائل لی الحرارة), 
۲ - لأنها تساعد على تكائف بخار الماء ولزول الامطاں, د ٤۔)‏ ۲ د گزہزناٹ الكالسيوم. 
۴- محافظة كفر الشيخ ٠‏ إدارة ہیلا التعليمية 0 # يط دق مرا لفيان ترجا انان | اا 
60۔ےس وم یئ 
۲ - الخشب - البلاستيك. = (١"؟)‏ -(١؟١) ١‏ 
1 - لاقن المساحات الخشيراء = زيادة هرادم السپارای: ظ وزن الجسم على سطح اللمر « الہ کم ما س ل د ٠١‏ لبوا 
الإ ١‏ - غاز النيتروجين, ؟ الیل الشرگیٰ ۱8۱م ۳م ۲۔۸ ۱۔۸۴ 
99 در کو ضیح ".معن پا لط رما سایق 
۴ لان ١‏ - المٰیخ, ۱ ۲- جهال يُستخدم اقباس درجة حرارۂ السوائل, 


الفلرم ٠‏ لصف السادس الابندالی ء الفصل الدراسی الارل ۳۲ 





حة صوب ب إت1111تنت111ننا 


ة4 صوبپ ب إت021111ت2111نا 


إرإجابات اللموذجية سس سجس سس ب سس رسب ہا 


ور فحافظة الإسماعيلية > مذیریۃ الثربية والتعليم 


1 ١ء‏ ا۱اگ1 * الوزن ؟ » عبن + ری 
م فرق أكسيد ااوہدروعین - ڈائی أكسين الذتهذيز, 
] + الأخرة المغبا - رهادبة 
زق ١ء‏ 11# الجسم على سطع القمر » 105 الجسم غلى سام الأرض ٭ ١؟‏ كم 
۲ ء وزن الجسم غلى سطع ااأرض ٠‏ الكثلا على سماح الأرض (كجم) » ١٠١‏ 
۹ھ ھ'ھُّوواد 


۱ 0 ن فا عا کا ا ١‏ 
؟ = وزن الجسم غلی سطع اافەر “ ۸ f‏ م ل" ے 7 


۱ 
1 ۱ ۸). *؟ع«الفعاس ‏ ۴الت 
اپا ۱ لمنم رجوع اازثبق بسرغة إلى اا٭سۂود ۶ انتمكن دن ارادا درمة 
الحرارة بسهواة. 
٢۔‏ زان الأكسجين يساعد على الاشتفال, 
۴۔ لابه مساول من ثنظوم العملياث اللاإرادية مثل (ضرہاٹ القاب والثنفس) 


8 أو‎ Bi &@ 


© 14 لزن 9 درج المراية ١‏ ۳- الل مکی 
ا 1١‏ -(؟١).‏ ۰۲ زادت, " - مهدودة 
١ | 1 9‏ - عمابة القلب والرئتين, ۲ قطع ولحام المعادن, 


؟ - حفظ وازن الجسم أثناء الحركة, 
با ١‏ - ثائى أكسيد الكربون. 
٢۔‏ هيدر وكلوريك مخفف. 


۵| - محافظة بورسعيد - مديرية التربية والتعليم 


,)0١(-)8(-5 .)٠۰١(۔)رفص(ز۔۱)16(‎ 

؟ - محلول فوق أكسيد الهيدروجين - ثائى أكسيد المنجئيز. 

؛ - النيتروجين - الأزوت. 0 

-١ ١‏ يحدث فعل منعکس ویتم سحب اليد بسرعة, 

۲ - اختناق الكائنات الحية وحدوث ظاهرة الاحتباس الحرارى. 

إل-(١٠٠)‏ ۲ - الجمجمة. 

۴ - الثهاس. 4 - المياة الفازية, 

١ !‏ - لمنع رجوع الزئبق بسرعة إلى المستودع؛ فنتمكن من قراءة درجة 
الحرارة بسھولة. 

۲ - لأن النباتات الخضراء تعوض نقص غاز الأكسجين من خلال عملية 
البناء الضوثى. 

١7(‏ -الفعل المٹمکس. "- لهبالأكسى أسيتيلين, "-المخ. 

١‏ - كتلة الجسم على سطح الأرض = كتلة الجسم على سطح القمر 1 كجم. 

۲ - وزن الجسم على سطح الأرض = كتلة الجسم على سطح الأرض × ٠١‏ 


ع ۰۰ء ٦٘‏ نيوتن. 


؟ - الوزن على سطح القمر ب الدذن على سطح اض 


7 - كربونات الكالسيوم, 


و نت ٠‏ ئیوٹن. 
٦‏ 


(6۵-ارثبق. ۲-(۷۸). 8 -كربونات الكالسيوم. ‏ 0-4 
ب ١‏ - الطرفان السفلیان. 
)١( - ۲‏ عظمة الفخذ. (۲) عظمتا الساق. (۳) عظام القدم. 


العلوم ‏ للصف السادس الاپتدائی ۔ الفصل الدراسی الأول 


1 


1 
١ @ 


ال 


ابا وان الجسم على سطح الأرهن > لا اأ 


* محافظة السويس - إدارة شمان 


١١‏ - غاز النيتروجين. 


النسويس التعلیمیة 


١‏ - النباٹات اآفضرا " الطاب 


۲ الأعاء ۱ 1 الع ۰ 
پا فا و 4 5 ١‏ فقفاياء لال ا 

5 ع عخابمع القن با الال ۱ ا 7 | سب یا 0أ ااظلى الف 1 
١‏ > فقو 1 ارا اة 5 ف الى و فا 
٢‏ ڈائی كلسي الك نر ؟ = الهذيق 
م ا ماد الا طن أكون ١١ ١]‏ 


TS‏ سے ٠١‏ یق 


8 1 د 3 4 
ل اسم فی سطاح الم ےل ظط ٣۴‏ شطع پا ا 5 . 5 
3 5 دیو سن 


J-1 ۸۴-۱ ۸-۰۹‏ 1۔6۴ 

علد احتراق الخشي بانج فال ڈائی کد الكريون 
١‏ - الطرفان السفلیان 
سے )۱ عا الفهذ 
۱ 


١ ۱‏ عظدنا الساق. 


١ الوزن,‎ - 


5 قاع انم 


“ فواد رديئة التومميل قح 
محافظة جنوب سيناء - إدارة طور سيناء التعليمية 
١‏ - الميزان الحساس - الميزان الزنبركى 
۳ - (صفر*) ۔(۴۱۰۰). 
2 (١۱)۔(۴۲۱)‏ 
١‏ - النحكم فى الحركات الإرادية كالمشى. 
؟ - قياس درجة حرارة جسم الإنسان. 
١‏ شض K۲‏ 7 ني w-1‏ مدن 5 - كل 
١‏ - كثلة الجسم على سطح القمر = كتلة الحسم على سطح الأرض ٠٦‏ ك 
؟ - وزن الجسم على سطح الأرض = كثلة الجسم على سطح الأرض « ۱ 
ح٦‏ 
- وزن الجسم على سطح القیر ے دن الجسم على سنح لا س 
- لل ٠١‏ نیون 
١‏ - لأنها مواد رديئة التوصيل للحرارة. ؟ - لأنه أثقل من الهواء. 


" - لتكون غاز ثانى أكسيد الكريون أثناء التخمرہ فيجعل الشبز سام 


" - العلویں ے فا _ کا 
! - ٹائی أكسيد الکریون - الأكسحم 


اے 


5 a ذا‎ 
: " . عن‎ mV: 
وس‎ ٢ 





ومقبول الطعم. 
١‏ - الزئبق. ۲ ثانى أكسيد الكربون. 
؟ - الحبل الشوكى. 4 - المخيخ: 
٥‏ - ثائی أكسيد المئجنيز. 


١‏ = تحدث الوفاة. 
-٢‏ اختناق الکائثات الحنة وؤحدوثٹ ظاهرة الاحتاس الحرارى. 


- لا يستطيع الإنسان الحركة. 
١‏ - العصبية, 


الاجم ]عع 


٢‏ غاز الأوزون. 


(؟) غلاف الهو ۔ 


۲ - الکپلوجرام. ٤‏ - مواد جيدة التوصيل للحرارة. 
© - المفاصل. ٦‏ - غاز ثائى أكسيد الكربون 

)١(‏ مع (ج) (۲) مع (و) (؟اعم(د) 
)٤(‏ مع (ز) )٥(‏ مع (أ) )٦(‏ مع (ب) 





اد تھے ےھ eê‏ لیے 


+ وه کے د ا 


حه صوبب ”ب إت2111ن0ت111هنا 


ال جابات اللموذجية 


ے- وسسو ود اكور سے ھ۔ دس کے سک ےصح زیو کے عسي رو وت کی کت 


۸ ا الفيؤم ٭ إذاراا سنورسں التعليقية 


کر ڈ0 ۳۲ء۲ 


= 


الا " لد كك در 2 ار آم الطب 5 


03 


قار ر ألمي ااگر ہوں ۲ اانپرش 


ا 


4 
او ا 52 اناا 


اس شنط اي اتراء الوم وزیا 1 شر را الاب راائرٹر آاقفشسری 


عاف ل عرارم 1 وت 7 نر باليروزة 
> خلا امل مڑمگیسی و(آمراہ ريبوش الفين 


٦‏ رون 


الور على سعام الاش » اليزن على سطع الأرفن ے ' 
Ni‏ 


۲ > الوزن على سطم اافمر ے ان الهوصم غاي سام االضش 5 7 


: : اہ 8 زيوان. 
9۔١‏ السا ۳ المرفق, 


12 ۵ اأہ بتعبر ہالاتی:؛ 
)1( سائل لضی اللون ومكن رؤيته بسهولة من خلال زجاج الترمومثر. 
[1) سبد التوصيل للهرارة, (؟) منتظم التمدد بالمرارة, 
() 7 باصق بجدار الاثبوبة الشعربة الزجاجرة, 
)٥(‏ ببقی سال #بن درجتی حرارۂ (- ۳۹ * إلى ۲۵۷ " سيليزية)! مما 
وعطی مدی واسمًا الأياس درجة الحرارة, 
٢۔‏ زار كما ارتفعنا إلى أعلى قل الوزن, 
۳ لأنه يدوب فى الماء, 
٣ن ١‏ - غلاف دھئی. 


رر ۲ء النصطینٰ الگر ز زین 


۲ 
اھ‎ ١ = 
۴ ١ 


۲ » تفرعات نهائية. ‏ ۲ - تفرعات شجيرية. 
۹ > محافظة ہنی سویف - إدارة الفشن التعليمية 
12 ا ١‏ (ج). ۲ النصيفين الكرويين, 
۳ء النهاس, 1= )1"( 


١ ۴‏ - عامل مساعد يستخدم أثناء تحضير غاز الأكسجين, 
؟ > يمنع رجوع الزشبق بسرعة إلى المستودع؛ حتى يمكن قراءة درجة الحرارة. 


۱ 
۱ 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
١ 
۱ 
۱ 
ا‎ 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
ا‎ 
۱ 
۱ 
١ 
0 
0غ‎ 
١ 
۱ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
20 
١ 
۱ 
1 
1 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
١ 
١ 
2 
1 
1 
1 
0 
۱ 
١ 
1 
۱ 
1 
1 
0 
۱ 
1 
1 
1 
۱ 
1 
1 
0 
١ 
۱ 
۱ 





عسوي وح نے ت المي 


4 19 سي e‏ و کی د قرق > ووب بف صب ظ وأ سس سو ہے مہ a‏ 


١‏ - الام الجاف. 
1 ََ الشدل الملفكس, 


١ 2‏ 0 3 ارژْن: 
المحؤيف: 


0 الهبكل 7 کنا ا جسع على he‏ ارس 5 
م 


8 پت ٭ ۰ ليوئن. 


فيك | جسم 5 سحاح الا لس 9 5 


رزه على ںءعاح االافزن ا 3 ۱ ٦‏ ۳ 
و كالى أكسيد الكربون, ۱ 
ء العايخ 
۱ ظ | - )1( 
ه الإ ۱۔- التحكم فی الأفحال الگ : 
پا ۰١‏ مانا اا٭خ. 
= 1 التوصيل لاحرارۃ 
0 ۱ 0 ء Ayia‏ الحركة. 7 ۱ ' 
| - ثانى أكسيد الكريون, 
N, =1‏ 
پا حاية عصبیف: 
)١ ْ‏ نواة. (۳) محور الا 
)۱( حسم الخلية. | ( 2 
.م - محافظة المنيا - إدارة اہو قرقاص التعايمية 
® ا ا الغقب: ١‏ - واسعة الحركة. 
1 - ٹوازن الجسم. 


٠‏ - النپٹروجین: 
ف ١‏ - الوزن غلى ۱ الأرطى “ كتلة الجسم على سطح الارض (کى, ١‏ 
ہے ۳ و اہ ٠‏ نیوٹن 


جات کس مو سناع نے 
١‏ 


۲ - وزن الجسم على سطح القمر *-- ا 
١ ١ @‏ - المبزان ذى الكفتين - الميزان الزنبرکی. 
؟ - ٹانی أكسيد الكربون - الأكسجين. ۲ ور 
با ١‏ - خلية عصبية. ۲ - جسم الخلية. ؟ - غلاف دھنی 


۲ - لهب الأكسى أسيثيلين. 


١ ١ ©‏ -الوزن. 


؟ - المفاصل. 4مان نة لزق ارچ 
ب اجب بنفسك. 
۵ اد + بي رو ٤۔۴‏ 
اب ١‏ - لانه يذوب فی الماء, 
۲ - حتى يعود الزئبق إلى المستودع, 


العلوم ۔ للصف السادس الابتدائی۔ النسا ال اس الأول 6 








5 شيرق ١‏ ۱ 
محافظة الإسكندرية إدارة شرق التعليمية ١‏ 
1 العربية ْ 
١‏ 
۱ 
J3‏ ۱ 
۹ میا 
۱ ۱ بررهوباث. ۱ 
. دی والمٹاۂ | 
“تمه ا 

ا 
من نص زاخہ الإلسان 
© 
۱ 
7 متقابلان' ۱ 
1 )اة بين بئی البشر 
1 
# ا ۱ 
| 
۷[ جملة فعلبة. ۱ 
0 الرياضيات : 
١‏ 
111¥ ۱ 

0 

٢١٢٢٢] :‏ ۱ 
۷٦ 8‏ : 
0 مستطیلا: ١‏ 
۷ اللون المفضل٠ ١‏ 
الدراسات الاجتماعية 
¡ انگ = ١‏ 
۹ البطالة. ٢‏ الأسمدة. 
“ا المماليك. 4 فريزر. 
العلوم ۱ 
1 
[ الجرام. ۲ توازن الجسم. د 
٤ ZANE‏ الزثبق. 
۱ اللغة الإنجليزية 
٠ 1. have‏ 
wear‏ .2 : 
never wears‏ .3 
٠ 4. visit‏ 
bowl‏ .5 
1 
٣‏ - محافظة بورسعيد - مديرية التربية والتعليم 2 ١‏ 
اللغة العربية: ' 
أولا: القراءة : 
1 
([من درس (ذكاء صبی): 
١‏ الخلفاء. ٢‏ لسانه. : 
© من قصة (على مبارك): ظ 
١‏ برنبال الجديدة. ٢‏ اعجبوا به. ۱ 
|| 
1 


١6‏ العلوم ‏ للضف السادس الابتدائی - الفشسل الدراسى الأول 


ح4 ضوب ب إت021111ت2111نا 





ثانيًا؛ المحفوخنات 
١‏ العلم, ۱ 
٣‏ النشاط والباناۓ ۱ رس ان 
U‏ القواعد الاخوية 
٦‏ شبه هوا ۲ شير لغ | 
۳ لل الەسامان مٹدارتین اص 
ااریاذدیات 
١٠١ f ۰ |‏ 
یا ا 1 i:‏ 
٦ 9‏ هدد الأبناء 
۰+۷ 
الدراسات الاجتماعية 
١‏ الدلتا. 5 محمد على 
ڑا اہو لين البعرية. 8 الوالى 
العلوم 
١‏ سدس. ۲ حجم السائل 
۳۴ الاکسجین. 4 المخيخ. 
الاغة الإنجليزية 
۶٣٤(٣ 3. feed‏ ۹ 
much 5. )٢‏ ,4 
۳ محافظة الشرقية - إدارة التل الكبير التعليمية 
اللغة العربية 
١‏ المشايخ. ۲ العقود والشكاوى. 
٣۳‏ التواضع. 4 أفضت إليه. 
۵ السفينة. 5 قوة الموج. 
۷ تقف. ۸ جعلة فعلية. 
٩‏ مضافًا إليه ۰ المصريين. 
الرياضيات 
1+ 1 تع و ٍ۳ 
هه 5 الوزن. 8 
الدراسات الاجتماعية 
١‏ الأمطار الشتوية. ”7 التدخين. 
٣۳‏ الديوان. ٤‏ إسماعيل. 
العلوم 
1 النحاس. ۲ الكوع. 
٣‏ النيتروجين. # اسع 
اللغة الإنجليزية 
Wears 3, slice‏ .2 10 
much 5. myself‏ .4 








